子機だけに電話がかかつてくるよ 5 にずるには (優巧呼出) 



手ちとの子機だけに着信音び鳴るよラに設定 
できまず。夜間に電話びかかってきてち、設定 
した子機 L ソ外の電話機は鳴りませんので、家族 
の方に迷惑がかかりません。 

♦ CJ - N 7 己 3 W または子機を増設しているときは、 
設定したモ機のみ着信音び鳴ります。設定でをる 
のは、1台のみです。 

•はじめは「カイジョ」になっています。 



優巧呼出を設定する 



通話ボタンを消なさせた状態（待受画面）で… 
1(機能） を巧して@で 

r ユウセンヨビダシ J を選ぶ 


リセンがダシ 


2(0) を巧す 



•「ピー」と鳴って「優先呼出を設定しました」 

と聞こ元ます。 

•「ピピピピ」 と鳴ったら、すでに他の子機に」- 
N 7目 3 W または子機増設時]に優先呼出び設 
定されています。 


電話がかかって<ると 


CJ-N76CL の場合 


モ機のみ着信音が鳴ります。 


プルルル 
プルルル 



CJ-N763W または子機増設時 


優先呼出を設定した子機のみ着信音が鳴0ます。 



•このとを、親機や他の子機で電話にでることはで 
さません。 

•優先呼出を設定してち留守録音や内線通話、外線 
通話のとりつぎはでさます。 


•優先呼出は、設定してから約目時間を経過する 
と、自動的に解除されます。 

■ 優巧呼出を解除するには 

液晶画面に ris ® び表示されているとさに… 

操作1〜吕を行います。 


が 



力が 侧 


No , 115:55 


• 「優先呼出を解除しました」と聞こえます。 


をお知6せ 

•他の電話機と並列に接続しているとさ、並列接続さ 
れている電話機の着信音は、電話がかかってくると 
鳴ります。 

•優先呼出を設定中に充電池を交換したとさや充電容量 
がなくなると、の表示び消え、充電してち 
は表示されません。 

このとさ、優先呼出は設定されたままになっています。 

を表示したいとさは、優先呼出を解除し、ち 
う一度設定し直してください。 

•留守設定中に優先呼出を設定すると、着信音の回数 
が設定した回数より少ない回数で留守録音になる 
場含があります。 



















































通話内容を録音するには (通話録音) 



通話中に… 

mim^ 

〇 を巧す 

•通話録音が始まります。（最大約1日分） 



通話時間表示録音でさる時間の目安 
(録音中に表示） 

10〜8分—— 

8〜日分 
己〜2分--:片 
2分未満 - M -' M - 


-点滅 


2 


録音を止めるには… 

応答/励 i 旨 * A U 晴保留/卽_ 

〇 または 〇 巧巧す 

• 電話を切つてち録音は止まります。 



1 

録音できる時間や件数は 

つ 



最大約10分（録音の状態によって、録音時間は変 
わることびあります。）または最大已〇件まで録音で1 
をます。 

すでに留守番電話の用件（@44ページ）び録音1 
されているとをは、録音時間や件数はミ咸ります。 

•録音でをる時間びなかったり、録音件数が已〇件 I 
になっているとをは、「ピピピピ」と鳴り録音で1 
をません。 


外の巧手の方との通話中に、巧手の方の声を録 
音しておけば、電話を切ったあとに聞さ直ずこ 
とびでさます。 

♦録音した内容は、留守録音の用件と同じ扱いにな 
ります。留守録音の項目もごらんください。 

42〜4已ぺージ） 



ミ） を巧す 


•録音されている件数（通話録音と留守録音の用件 
の含計）がアナウンスされて、1件目から順に再 
生び始まります。 

•すべての用件や通話録音の再生が終わると、自動 
的に止まります。 

•一度聞いた内容を聞を直したり、次の通話録音を 
聞いたり、早聞きをするとをは、4已ページをご 
らん <ださい。 



■ 透中で再をを止めるには 


再生中に… 


Wg / 卽 


を押します。 


巧^お知6せ 

•通話録音中に録音残り時間びな < なったとさは、録 
音が終了します。 

•子機では通話録音をすることはでさません。 

•親機と子機で内線通話をしているとさは、通話録音 
はでさません。 

•通話録音中は、保留することはでをません。 
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が出先か 5 留守番電話の用件を聞くには (U モート操作) 


©©© 

©©© 


r 




暗罰番号を登録しておけば、外出巧の電話機か 
5電話をかけ留守番電話に録音されている用 
件を聞<ことがでさまず。 





お証ま号を登録する 


ダイヤルボタン 

(x ( トーン）、# (シャープ）除く） 


親機に受話器を置いた状態で… 

1キャッチ/登録 

I Q を巧す 

2@を巧す 

3登録したいお証番号を4ケタ巧す 

の©© _ 

の®© C 

® ® @心 

® む 

•® や®は使えません。 

キャッチ/登録 


と -,, J 

入力した 
文字を表示 


■ 暗証番号をを更するには 

■封瓜 W , で A の操作1からやり直します。 


(前の暗証番号は消えます） 


■ 暗証番号を消ずには 

■现か 1みで A の操作3をとばして操作します。 


•暗訝番号を消すと、外出先の電話機からのリモート 
操作びでさな< な0ます。 

■ お証ま号を登録したとを 

登録した暗証番号は、129ページの U モート操作手 
順カードに記入してください。 



>外出するとさは、このカードを切り取ってお出か 
け < ださい。 


Q を巧す 


•暗証番号び登録されます。 


暗証番号が登録されているか確かめるには 


親機に受話器を置いた状態で… 
キャッチ 店緑 

〇 

登録されているとを 


@の順に巧す 


登録されていないとを 


•操作を終わるとさはを押します。 


巧^お知6せ 

•暗証番号の内容を確かめることはで去ません。 
•暗証番号を知らない人でち、偶然番号び合い、盗聴 
されることち考えられます。 

留守番電話は、重大な秘密などの連絡用としてでは 
な<、便利な伝言板としてお使いになることをおす 
すめします。 

•登録中に電話がかかってくると、登録は中止されま 
す。 


キャッチ/登録 

〇 


t 
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か出巧か 6 留守番電話の用件を聞 < には（リモート操作) 


外出巧の電話機か5電話をかけ、留守番電話に録音されている用件を聞くことがでさまず。 

•各操作は1分しソ内に行ってください。 （ 1分し U 上あいだをあけると電話は切れます。） 


外出巧か 5 用件を聞<とを 


自宅に電話をかける 





>外出先の電話機（プッシュホンまたはトーン 
信号を出せる電話機）から、自宅に電話をか 
けます。 

トールセーバーを 設定しておくと ) 

用件が録音されているときは、 2回で留守応 
答します。用件が録音されていないとをは、日 
回で留守応答します。 （0:^48 ページ） 


^応答メッセージが聞こえている間に… 

® を巧す 

• 応答メッセージび止まります。 

止まらないとをは、ちう一度巧します。 

j 応答メッセージび止ま つたら''' 

お証番号0000 (4 ケタ)を巧す 

のめ® 

の®© 

めめめ 

@也 

4® を巧す 


>「ピピピピ」と聞こえたとさは、暗証番号びま 
ちびっています。このとさは、暗証番号を押 
し直してください。 


新しい用件とは‘ 


親機の留守ボタンを押して再生したあとに録音され 
た用件のことです。 

U モート操作で新しい用件を再生してちそれらはま 
だ新しい用件として扱われます。 

親機で一度聞いた用件（消去しないで残っている用 

件)を聞さたいときは （ 1を押してください。 


が出前にご確認ください 


お証ま号は登録しましたか。 

(嫁76ページ） 

B 音証番号は覚えていますか。 

•暗証番号び登録されていないとさや、わからな 
いとをは、 U モート操作はでをません。 


< 


ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合 


電話がつなびったあと、を押してトーン信号 
に切り替えてから操作してください。 

(電話機によってはトーン信号に切り誓えるボタ 
ンが異なることびあります。） 




暗証を号を巧すときは 


M 日秒故上あいだをあけると、「ピピピピ」と聞 
こえます。そのとをは、暗証番号をはじめから 
押し直してください。 

M 0 秒！;(上操作をしない、または暗証番号をま 
ちがえると、エラーとなり「ピピピピ」と聞こ 
えます。2度目のエラーで電話び切れます。 

>ゆっくりと確実に押してください。 




用件が録音されていると… 


「ピッ〇件です」と聞こえます。 

r 新し<録音された用件が最後まで再生されます。 


ク 


再生び止ま0ます。 


み 


1分政内に… 


み 


他の U モート操作をする。 
(次ページ） 


電話を切る。 


>用件の件数び聞こえないとをは、新しい用件び 
録音されていません。 


便利な機能 
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か出巧か 6 留守を電話の用件を聞 < には（リモート操作) 


再生中 

行いたい操作 

巧ずボタン 

動 作 

用件を録音した相手のちの 

電話番号を確かめる 

( r ナンバー•ディスプレイ」契約時） 

①® 

•再生が途中で止ま0、かけて去た相手の方 
の電話番号と日付-時刻び聞こえます。 
続いて次の用件が再生されます。 
•電話番号び記録されていないとさは、曰付- 
時刻だけび聞こえます。 

再生中の用件を聞さ直す 

⑤® 

• 再生中の用件を最初から再生します。 

1件前の用件を聞を直す 

⑤⑤ ® 

• 1件前の用件を頭出しして再生します。 

巧の用件を聞< 


•次の用件を頭出しして再生します。 

早聞きする 


•ボタンを押した所から早聞を再生します。 

ちラー度、押すと普通の速さに戻ります。 

再生を止める 


•再生び停止します。 

停止中 

すべての用件を聞さ直す 

の® 

• ro 件です」 と留守番電話に録音されたすベ 
ての用件件数が聞こえ、すべての用件び再 
生されます。 

•ナンバー•ディスプレイ契約時は、用件のあ 
とに、相手の方の電話番号が聞こえます。 
また、用件が録音されていない着信ち、相手 
のちの電話番号が聞こえます。 

すべての用件を消去する 

⑥® 

• r すべての用件を消去します」 と聞こえます。 
消去が完了すると r ピ ー 」と鳴ります 。 r ピ ー 」 
と鳴るまでは、次の操作はでさません。 
•なの用件は、新しく1件目として録音され 
ます。 

自分の声で応答メッセージを 
録音（変更）する 

「録音をどうぞピ ー 」と聞こえた6応答メッ 
セ-ジを話す。 

•録音は、約2日秒で自動的に止まります。 

• 20 秒政内に録音を終わるとさは、 承 を押します。 
•録音した応答メッセージが再生されます。 


1 用件に続いてこんなメッセージが聞こえた6 1 

「非通知です」 . 

--- 電話番号び通知されてい 
ないとを 

「公衆電話です」 ---- 

--- 公衆電話からのとを 

「表示圏外です」 -- -- 

--- 電話番号び通知でをない 
地域や回線のとを 

「受信エラーです」-- - 

--- 情報び正し < 受信でをな 
いとさ 


をお知6せ 

•早聞をで再生してち、日付•時刻-名前や電話番号 
は普通の速さで巧生されます。 

•曰付.時刻.名前や電話番号の巧生中に C #) を巧 
してち、早聞を再生にはなりません。^ 


•再生中に ) を巧してち、すべての用件を消 
去することはでさません。 

( 5 X #) を巧して再生を止めてから、消去の操作 
を行ってください。 
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ダイヤル回線で トーン信号を送るには 



と トーン信号切替ボタンを巧ず 


を巧す 




を巧す 


•これ政降は、 ダイヤル ボタンを巧すとトーン 
信号び送られます。 

•電話を切ると、自動的にをとのダイヤル回線 
の信号（バルス信号）に戻ります。 


巧^お知6せ 


、トン 


•卜ーン 信号切替 ボタンけ‘）（親徽や 

(モ機）を使ってち、ヴービスを受け6れ 
ない場合ちあります。 

* 具体的な利用方法については、各サービスの提供先 
へお確かめください。 

•モ機でトーン信号をダイヤルしてサービスを受け 
る場合、トーン信号をうまく受け付けないサービス 
ちあ0ます。 

このとをは、親機を利用してください。 



ダイヤル回線をお使いの場合でち、ホ目手の方を 
呼び出したあと、卜ーン信号を送ることができ 
まず。 

巧のようなプッシュホンヴービスなどにご利 
用いただけまず。 

• 銀行の残高照会や各種アンサーサービス 

•クレジット通話サービス 

•ポケットベルサービス 

•ホームテレホンにおけるテレコント□ール 

•留守番電話における U モート操作など 



便利な機能 
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モー ニンク コールを 使 5 には 


[yi 


通話ボタンを消なさせた状態（待受画面）で… 
1現在時刻を確かめたあと''' 

( S ) を巧してに〇で 
r アラームセツテイ J を選ぶ 


2( g ) を巧して@で 
roNj を選ぶ 

►ON 


OFF 


( s ^ を押して 

アラーム時刻を入力する 


アラーム音び鳴りはじめ、液晶画面の 
巧び点滅します。（約1分間） 

I アラーム音は4段階に変化します。 



A 約已分後 

再び、アラーム音び鳴りはじめます。 
(約1分巧） 

ク 


(4 ケタ： 24時間制） 1 

7 回くり返すと、モーニングコールは自動的に 

ののの 

解除されます。 „ 

ののの 

(アラーム音が鳴り終わると、 d が消えます。） 


ののの 
の 


也 


(例）午前7:3 日に 設定する場合 日 7:30 
午後 日:日日に 設定する場合17:00 

( すでにアラーム時刻び設定されているとを） 

アラーム時刻の入力はしないで、 ( mm を押し 
ます。 


例）午前ス〇〇にモーニングコールを設定したとき 

] 回目 S 回目3回目4回目已回目目回目7回目 


t t ! r t ! t I 

7:00 7:05 7:10 7:15 7:20 7:25 7:30 


巧点滅 


- I 解除 


•アラーム音び鳴りはじ曲る時刻に、子機を使用して 
いるとをは、その回にはアラーム音は鳴0ません。 


設定した時刻になると 



アラ- life テイ 


'、 _アラーム時刻を変更するとを_； 

@で、アラーム時刻に力ーソルを移動させ 


たあと、新しいアラーム時刻を入力します。 


4(0) を巧す 

表 

示 

07：30 

3 


•「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。 


■ アラーム音を透中で一時止めるには 

アラーム音び鳴っているとをに''' 

ダイヤルボタンなどの操作ボタンを巧す。（設定は 
解除されません。） 

•このあと、約已分後に巧びアラーム音び鳴りはじ 
めます。 


■ モーニングコールをおなするには 

左記の操作2で " OFF " を還び、能')を巧します。 
•待受画面に戻り、3び消えます。 


をお知6せ 

参テ機の時計を合わせていないとさは、モーニング 
コールの設定はでさません。（エラー音び鳴ります。) 
•モーニングコール設定後、時計合わせを行ラと、 
モーニングコール設定は " OFF " になります。 
•モーニングコールび解除されたあと、巧びモーニン 
グコールを使いたいとさは、モーニングコールを設 
定してください。毎日同じ時刻に鳴るように設定す 
ることはでをません。 

•アラーム音は、モ機で設定されている着信音量と同 
じ大ささで鳴ります。 

"キリ" に設定しているとをは "ショウ" の大ささ 
で鳴ります。 


-- ニングコールを設定する 


便利な機能 
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いろいろな設定内容を変えるには 


0 


。硬 


のの© 
のの© 
の©© 
® 〇® 

□1。 



子機のクイック巧話の設定（解除）： 

クイック通話とは、テ機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタン 
を押さなくてち電話をかけたり、受けたりでさる機能です。 

このクイック通話を使うようにすることびでをます。 

子機のキータッチトーンの解除（設定）： 

テ機のボタンやマルチフアンクシヨンキーを押したときの「ピッ」と 
いラ音を消すことびでをます。 

子機の待ち受け時間の変更： 

テ機の待ち受け時間を長くすることびでをます。（約240時間） 
待ち受け時間とは、充電完了後、テ機を充電器に置かずに、一度ち通 
話しない状態での使用可能時間です。 


クイック通話の設定 



•はじめは、 rOFFJ になって 
います。 

通話ボタンを消なさせた状態 
(待受画面） で-.. 



•はじめは、 「 ON 」 になっていま 
す。 

通話ボタンを消なさせた状態 
(待受画面） で... 



得ち受け時巧のをま 



•はじめは、「ヒヨウジユン（約 
吕〇〇時間)」になっています。 
通話ボタンを消なさせた状態 
(待受画面） で... 


1 ( 礫自自を押して ( g ) で 

r クイックツウワ J 


1@を押して@で 
r キータッチトーン J 


1(機能） を押して (2) で 

r マチウケジカン J 


を選ぶ 

クイックツウワ 


2 m ) を押して〇で 
roNj を選ぶ 

►ON OFF 


を押す 

•「ピー」と鳴って待受画面に 
戻ります。 

•クイック通話を解除すると 
をは、操作2で " OFF " を 
選びます。 


を選ぶ 

キ-タッチト-ン 


2 娘 能） を押して@で 
roFFj を選ぶ 

ON ►OFF 


づ ( g ) を押す 

• 「ピー」と鳴って待受画面に 
戻ります。 

•キータッチ音を出すとを 
は、操作2で " ON " を還び 
ます。 


を選ぶ 

巧ウケシ''カン 


g (機韵を巧して （ a ) で 
r チヨウジカン J 
を選ぶ 

I チがカン 


づ ( S ) を巧す 

• r ピー」と鳴って待受画面に 
戻ります。 

•待ち受け時間を標準にする 
とさは、操作2で"ヒヨウ 
ジュン"を還びます。 


■ 操作を途中で止めるには 

汤を巧します。 


巧^お知6せ 

•待ち受け時間を「チョウジカン」に設定すると、電話びかかってきたときや、親機または他の子機 
( CJ - N 7 己 3 W または子機増設時）から内線呼び出しびあったときは、「ヒョウジュン」に比べてテ機 
の着信音び鳴るのび遅くなることびあ D ます。 

•待ち受け時間は、通話したり、着信音び鳴ったりすると短<なります。また、充電池の寿命によって 
短くなることびあります。 













































ISDN 回線の夕■ミナルアダプタ■や ADSL のスプリツタに臟して使うには 


◎ ◎③ 
◎ ◎◎ 
◎⑤③ 
©©戀 





規傑の回線調壁 


M まじめは、「通常」になっています。 


親機に受話器を置いた状態で' 
1キヤツチ/登録 


〇 


を巧す 


2 ® を巧す 
3 @を巧す 

4 @ を押す 

b ルをくする （2) 

通常（標準) （ 2 ) 

大をくする （^3) 

•ター S ナルアダプターに接続してお使いに 
なったあとに、一般回線に接続してお使いに 
なるとさは、"通常"にしてください。 


6キ巧/登録を押す含 


ダイヤルボタン 
(1、吕、3、父（卜ーン）、 
# (シャープ）） 


• ISDN 回線の夕ーミナルアダプターに接続し 
てお使いになるときや ADSL をご利用にな 
るとき、自分の声やホ目手の方の声び大きく聞 
こえて話しづ5いときや、受話器を持ち上げ 
ると「ピーピー」と鳴ることびありまず。 
このよラなとさは、巧の操作で"ルさくず 
る"に設定してご使用になることをおずずめ 
しまず。 

♦電話基地局か5離れた場所でお使いのとさ 
は、回線の□スにより、ホ目手の方の声び聞こ 
えに<<なることびありまず。このよラなと 
きは、巧の操作で"大きくする"に設定して 
ご使巧になることをおずずめしまず。 


をお知6せ 

•ター5ナルアダプターの種類によっては、電話 
をかけるとさに 「ツ ー」とい5音び聞こえない 
ことびあ0ます。 

•ター5ナルアダプターのアナ□グ ポー トは疑似 
的にアナ□グ回線と同等の環境を作り出してい 
ますび、本当のアナ□グ回線ではありません。し 
たびって、使用されているター5ナルアダプ 
ターによっては接続びでをてち、ラまく通信で 
をない場合をあります。 

•停電中は、使用されているター=ナルアダプ 
ターの種類によっては、お使いいただけない場 
合びあります。 

•ター5ナルアダプターの種類によっては、音の 
大ささを変えられるものびあります。大さく聞 
こえて話しづらいとさは、音の大ささを変えて 
みて < ださい。 


Is 日回線 . ADSL . PBX 焉巧交換機)につなぐ 
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電話回線を ADSL か SDN に変更したとまは 


パソコンでインターネットや E メールを利用されるため、電話回線の種類を変更されたときは、 
巧のよラに電話機コードをつなざかえたり、回線種別を変更してください。 

どの場合ち、これまでにつないでいるコードをずべて外してか5始めると間違いやずくなりまず。 
できるだけ少しずつ外したり、接続してつなざかえることをおすずめしまず。 

ADSL に変更したとき 

ADSL は、サービス提供会社によって接続の方 
法などび異なる場合ちありまずび、代表的な例 
について説明しまず。 


ISDN か百 ADSL にを更したとをは 


• 旧 DN 接続図 


パソコン 


デジタルポート 


電話回線へ 


DSU 


ター5ナル 
アダプター 
(TA) 


アナログポート 
電話機コード— 
電話機コード接続端テへ一、 



( ->〇 


〇〇〇 
000浸 
0005 
0000 


ADSL 接続図 


電話機 


パソコン 


ADSL モデム 


LINE 端モ 

電話回線^^~ f スプ U ッタ 


スプ U ッタに付属 
しているコード 

電話機コード 
電話機コード接続端子へ— 


- MODEM 端モ 
- PHONE 端テ 



( - )0 


〇〇〇 jf% 

000辑 
0008 
0000 


電話機 




回線をつなぎかえる 


1電話回線か百、 ISDN の夕ーミナル 
アダプタ （ TA ) または DSU 
(デジタル-サービス-ユニット） 
につなびつているコード 
をかす 


fN 


2電話回線に、 ADSL のスプリツタ 


をごなぐ 



ADSL スフ U ッタ 


3 ISDN の TA のアナ□グポ ー N こ 
つないでいた電話機の電話機コード 
をスプリッタの PHONE 端テに 
ごなぐ 


電話機の電話機コード 



PHONE 端子 


4スプリツタの MODEM 端子には、 
ADSL モデムをつなぐ 

MODEM 端子 



巧^お知6せ 

•ポートや端子の名称は ADSL 各サービス舎社ま 
たはスプ U ッタのメーカーにより異なることが 
あ0ます。 


ADSL モデム 

• ノ くソコンとの接続のしかたは、 ADSL モデムに 
付属の取扱説明書をご覧ください。 

b 電話機の回線種別は、契約している 
回線種別に設定する 

• LU 前一般回線で 20PPS または1日 PPS で契 
約されていて、 ISDN に変更されたあと ADSL 
に変更された場含、トーン（プッシュ回線）か 
ら 20PPS または lOPPS に変更する（戻す） 
のを忘れないようにしてください。 

確実に変更するたがに、手動で設定されるこ 
とをおすすがします。（0：3=*2日ぺージ） 


- S 日回線.合 SL . PBX 焉内 S 搂につなぐ 
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電話回線を ADSL や ISDN にお更したときは 


♦ 一般回線接続図 

電話機コード接続端テへ 
電話回線 ^ -:- 


電話機コード 



C - 沿 


〇〇〇。 
00 oS 
000§ 
0000 


電話機 


ADSL 接続図 


LINE 端子 

電話回線イ r 医■プリッタ 


スプ U ッタに付属 
しているコード 

電話機コード- 
電話機コード接続端テへ一 


- MODEM 端子 
-PHONE 端子 




電話機 


ADSL モデム 


パソコン 


1電話回線か百、電話機の 
電話機コードをかす 

2電話回線に、 ADSL の 
スプ y ツタをごなぐ 




ADSL スプ U ッタ 


3 スプリッタの PHONE 端テに電話機 
の電話機コードをごなぐ 


電話機の電話機コード 



PHONE 端子 


4スプリッタの MODEM 端テには、 
ADSL モデムをつなぐ 


MODEM 端子 



ADSL モデム 

•バソコンとの接続のしかたは、 ADSL モデムに 
付属の取扱説明書をご覧ください。 

•電話機の回線種別は、変更ずる必要はありま 
せん。 

ただし、電話の受発信びラまくでさないよラ 
であれば、設定を確認してください。 

(原2□ページ） 


巧"お知6せ 

• 端子の名称は ADSL 各ヴービス会社またはスプ U ッタのメーカーにより異なることびあります。 

-般回線や旧 DN か 5ADSL に変更した場合、サービス会社や接続を件によっては、次のようになりまず。 

• 電話にノイズび入ったりすることなどびあります。その場合は、各 ADSL サービス会社にご相談くだ 
さい。 

•電話番号を通巧するように選択されていても、携帯電話、 PHS に発信した場合は、非通知になります。 
參発イ言時、局番の豆頁に0000、0120、〇已70、0白90などをつけた場合、また110、119、 177、 
117、18己、184、122などの番号にかけたとき、かからない（つなびらない）などといった現象 
び発生することびあります。 

このとをは、 NTT と契約されている回線種別と電話機の回線設定び合っているかを確認していただ 
を、合っていない場合は手動で設定し直してください。 （0^20 ページ） 

參 ADSL には、加入電話と共用するタイプ（タイプ 1) と、共用しないタイプ（タイプ 2) とびありま 
す。タイプ2のとをは、同じ電話回線に電話機をつなぐことはでをません。 

• ADSL モデムには電話機コードの差込□の他に LAN ケーブルの差込□もついています。電話機コード 
を誤って差し込まないよ5ま意してください。 

詳しくは、 ADSL モデムに付属している取扱説明書をご覧ください。 


—般回線か 5 ADSL に回線をつなをかえる 


—般回線か百 ADSL に変更したとをは 


〇〇 80 

つ：88 
::〇〇〇〇 
u 。。 0000 


ISDN 回線 . ADSL . PBX 焉内交換機)につなぐ 
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電話回線を ADSL や旧 DN にを更したときは 


に DN に変更したとさ 


• 一般回線接続図 

電話機コード接続端子へ 
電話回線イ-:- 


電話機コード 


• 旧 DN 接続図 


電話機 


デジタルポート 


電話回線へ 


ター5ナル 
アダプター 
(TA) 


アナ□グポート 
電話機コードー 
電話機コード接続端テへ一、 


電話機 


ISDN の夕 一= ナルアダプタ 
( TA ) を設置し、デジタルポートに 
パソコンを接続する 



デジタルポート 


TA 


バソコンへ 

Iバソコンとの接続のしかたは、旧 DN の TA に 
付属の取扱説明書をご覧ください。 


2電話回線から、電話機の 


電話機コードをかす 




J 電話回線に 、 DSU (デジタル- 
サー ビス* ユニット）をつなぐ 


DSU または DSU 内蔵の 
ター S ナルアダプタへ 



• TA によっては DSU を内蔵している機種ちあ 
ります。 

詳しくは、 TA の取扱説明書をご覧ください。 

4電話機の電話機コードを、 TA の 
アナ□グポートにつなぐ 


をお知6せ 

•ポートの名称はター5ナルアダプタのメーカー 
により異なることびあります。 

• r ナンバー-ディスプレイ」サービスをご利用に 
なるとをは、 TA もナンバー-ディスプレイに巧 
応している必要びあります。対応状況は、お手 
持ちの TA メーカーにお問い合わせになるか、 
TA メーカーのホームページで確認してくださ 
い。 

•「ナンバー-ディスプレイ」サービスをご利用に 
ならないとさは、サービスの利用の設定を「利 
用しない」に設定してください。 

(風90ページ） 

• TA によっては、電源を入れないと電話機び動作 
しない機種びあります。詳しくは、 TA の取扱説 
明書をご覧ください。 

•旧 DN 回線には極性びあります。極性び合わない 
と電話の受発信びでをな<なります。化ず極性 
を合わせてください。 

詳しくは、 TA メーカーにお問い合わせください。 


TA 



アナ□グポート 


,電話機へ 


b 電話機の回線種別を、卜ーン 
(プッシュ回線）にを更する 
(厨20ぺージ） 



C X 3 


〇〇〇 n 

oooS 
0008 
000 ◎ 


DSU 


パソコン 


一般回線か S 旧 DN に回線をつなをかえる 


—般回線か己旧 DN に巧更したときは 


- S 日回線.合 SL . PBX 焉内 S 搂につなぐ 


QO 0 S 

つ：0000 
打008 

u: 0000 
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PBX (構内交換臘 やホ-ムテレホンの内線電話機として使うには 


い® « e | j [ 「ド I 


か線に電話をかける 





受話器を取る %を巧す 

g か線につなぐま号を巧す 


•一般的には「日」がよく使われています。設置 
する P 目 X によっては番号び異なることがあり 


よ9 〇 


〇 "ツー"といラ音び聞こえたら… 

巧手の方の電話番号を巧す 


巧ダイヤルや電話帳を使えるようにずるには 


が線への電話を再ダイヤルするとさは、外線につな 
ぐ番号と相手の方の電話番号の間に、発信音を待つ 
時間（ポーズ時間）を加えておく必要びあります。 


が線につなぐ番号を巧したあと… 


m 

再夕佈レ/着歸録 


m 



〇 



>1回押すと約4秒、2回 

目からは約2秒の間隔びあ 


をます。 

•:欠に同じ相手の方に電話をかけるとさは、再ダイ 
ヤルが使えます。 

•短縮ダイヤルや電話帳に電話番号を登録する 
とさは、外線につなぐ番号に続き、 

または flip ) を押したあと、電話番号を登録 
しよ9 Q 

または曰 @を押すと、液晶画面 
に親機では [ U ] 、子機では [_] び表示され 
ます。 


巧^お知6せ 

• PBX やホームテレホンの種類によっては、操作 
ち法び異なることがあります。 

•この電話機は自動的に電話回線種別を選んでく 
れますび、 PBX やホームテレホンの種類によっ 
ては正しく選べないことびあります。このとを 
は、手動で回線種別を選んで <ださい。 

(陣20ページ） 

• r ナンバー-ディスプレイ」サービス （ D ^90 
ページ）を契約し、利用するとをは 、 PBX (構 
内交換機）やホームテレホンに接続しないでく 
ださい。 

• PBX やホームテレホンに接続する場合は、ナン 
バー•ディスプレイの利用を解除してください。 
利用する設定になっていると、電話を受けられ 
ない場合びあります。 （0:^90 ぺージ） 




















r ナンパー•デイスプレイ j サービスについて 


r ナンパー-ディスプレイ J サービスとは 


r ナンバー•ディスプレイ J サービスとは、かけてきたホ目手の方の電話番号を電話機などの液 
晶画面に表示させる NTT のヴービスでず。 

この電話機は、ヴービスに契約し、利用の設定^がされていると、かけてきたホ目手の方の電話 
番号などを液晶画面に表示させることびでさまず。 

※はじめは、 「サービスを利用ず る」に設定されています。 


ナンパー-デイスプレイヴービスをほ5とをのごま意 


r ナンパ’一•ディスプレイ」ヴービスでは、着信音が鳴る前に 
電話番号などのデータび送5れてさまず。 

この電話機では、データ受信中は着信音び鳴5ないよラにして 
いまずので、他の電話機 （ r ナンパ’一•ディスプレイ J ヴービ 
スに対応していない電話機）と並列につないだときは、巧のこ 
とにま意してください。 



動作の流れ 


電話がかかってぐると 

,_ n _ 




短い間隔の着信音が鳴る。 


データ受信開始（着信音が鳴 5 ない） 

• 親機： 「 CALL 」 

モ機：「チヤクシン」 

と表示されます。 

V 



ク 

データ受信完了 

ク 


通常の着信音が鳴る。 

• 受話器を取り上げれば、お話しでさます。 


着信音が鳴り、液晶画面に電話番号 
などが表示される。 

• 受話器を取り上げれば、お話しでをます。 


■ 化の電話機で巧い巧原の着信音び鳴っていると宝のを意 

♦他の電話機側の受話器を取0上げないで<ださい。かけてをたちの電話番号などを表示することびで 
をなくなります。 

•他の電話機側の受話器を取り上げてちお話しはでをません。 

もし、取り上げたとをは、已砂しツ内に受話器を戻してください。 

受話器を取り上げたままにしておくと、巧手のちは「ッーツー」と話し中となってしまいます。 

■ 化の電話機に留守を機能びちるとまのを意 

♦他の電話機側の留守ま機能を働かないよラにしてください。 

短い間隔の着信音で他の電話機び留守応答すると、かけてをたちの電話番号などを表示することびで 
をなくな0ます。 

■ ファクシ5リやホームテレホン 、 PBX {構内空巧機）につないでいるとをのを意 

•電話番号などを表示することびでをません。 

「ナンバー•ディスプレイ」サービスを使って電話番号などを表示させたいとさは、ファクシ 5 U や 
ホームテレホン 、 PBX (構内交換機）につなびないでください。 


巧^お知6せ 

• r ナンバー.ディスプレイ」サービスに対応した電話機と並列につなぐ場合は、一ちの電話機のヴービ 
スの利用を止めて < ださい。 

•接続されている電話機によっては、かけてきた巧手のちの電話番号び正確に表示されないことびあり 
ます。 















































r ナンパー • ディスプレイ j サービスを利用すると こんなことがでをまず 


r ナンパ’一•ディスプレイ」ヴービスを利用ず 
るためには、90ぺージの「ヴービスに契約ず 
るには」をご5ん<ださい 

■迸惑電話に巧応する場合 

電話番号を通知してくる相手のちには： 

• 相手の方の電話番号表示で、電話に出るか 
出ないかを判断する。 

• 相手のちの名前表示で判断する。（子機のみ） 

• 電話を拒否してメッセージを流す。 

• 留守番機能で応答する。 

電話番号を通知してこない相手のちには： 

• 電話を拒否して: ><ッ セージを流す。 

• 留守番機能で応答する。 

公衆電話か5かけてくる相手のちには： 

•方ッセージを流す。 

表示圏がか5かけてくる相手のちには： 

• メッセージを流す。 

■ 巧手の方が誰か？を知りたい場合 

電話番号を通知してくる相手のちには： 

•電話帳に登録して、名前を液晶画面で確認 
する。（子機のみ） 


■ かかってをた電話を利用したい場台 

電話番号を通知してくる相手のちには： 

• ダイヤルせずにかけ直す。 

• 留守録再生時に電話をかける。 

• かかってさた番号を短縮ダイヤル、ホットライン 
ダイヤル、または電話帳に登録する。 

• 留守録された番号を確かめる。 


公お電話 

つ 

巧手のちび公衆電話を使ってかけた場合。 


つ 

表示圍夕 


巧手のちびま号通知びでさない地域（国際電話 
など）や回線（アナログ式携帯電話機など）か 
らかけた場合。 




巧手の方がどのよ5に電話をかけてまたか 


電話番号通知 


電話番号を通巧してかけてさた場合、 

巧手の方からの電話は、番号を確認でをます。 

( 傾91ページ） 



電話き号非通知 


巧手のちびま号を通知しないち法でかけた場 
合、または、 r 通常非通知（回線ごと非通知）」 
の契約をされている回線からかけた場合。 


ナン' パ！ デ イス プレイ 
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r ナンパー-ディスプレイ j ヴービスを利用するとこんなことびでをます 


P 電話番号や名前（子機）を表示- 

かけてさた巧手のちの電話番号を電話にでる前に液晶画面で確認でを 
ます（親機•モ機とも）。 

モ機では、電話帳に登録した巧手の方から電話びかかって < ると、電話 
にでる前に登録している名前を液晶画面で確認でをます。 


巧ホ悉戸お 1 半 fi り 

•巧 AL 凹巧のに/1ゾ 

あらかじめ登録した特定のちから電話びかかって<ると、親機'子機の 
着信音を鳴らさずに留守応答または、お断りメッセージを流すことびで 
をます。 

十、, パ’ XXTJEip 伟巧 P 牌） 

ノ ソ f \ 、J 、お 

用件び録音されなかった電話や、留守応答する前に切れた電話ち巧手の 
ちの電話番号と曰時を記録し、用件再生時に確認でをます。 

着 イミミ？牟が J -|_<しパ’、リ々 

ゾ目1口 pG か 火む」 Jui \ ソノ 

かかってさた電話番号（名前）と曰時を、最大20件まで記録し、あと 
から液晶画面で確認することびでをます。 

また、液晶画面で確認中に簡単にその電話番号へかけ直すことがでをま 
す。 

P 着信記録から短縮ダイヤルやホットラインダイヤルに登録（親機） 一| 

着信記録から巧手のちの電話番号を、親機のお縮ダイヤルやホットフイ 
ンダイヤルに登録することびでをます。 

着伊ミ？巧から雷哥睛に背巧任機） 

ゾ曰1 口 pU 正が /J — ? % p 白 || 化1し立虫が、了か义ノ 

着信記録から巧手のちの電話番号を、子機の電話帳に登録することびで 
をます。 

苦间臣り饼寸 

ノ目1口嗎ンの U 

モ機の電話帳に登録されているちからの電話、親機の短縮ダイヤルや 
ホットラインダイヤルに登録されているちからの電話、電話番号を通巧 
しないでかかってをた電話、公衆電話や表示圏外からの電話など、着信 
の種類により着信音を変えることびでをます。 

化;吊年 n お I 半化 

が巧ス U の刚リ 

親機'モ機の着信音を鳴らさずに留守応答または、お断りメッセージを 
流すことびでをます。 

巧雷 5 币/ホ元罔がおげ fih 

ム\イ<4^口。/巧/ J \ 四ゾ r のの I ゾ 

電話番号を入力するよラにお知らせし、親機の短縮ダイヤルやホットラ 
インダイヤルに登録されているちのみ呼び出しを行います。登録されて 
し、ないちに巧しては、着信音を鳴らさずに留守録音またはお断りメッ 
セージを流すことびでをます。 


にを■日1ぺージ 


陣92ぺージ 


陣97ぺージ 


傾100ぺージ 


啄102ぺージ 


@103ぺージ 


陣10己' 

10己ページ 


便9日ぺージ 


煩94ぺージ 
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サービスに契約するには 


r ナンパー•ディスプレイ」ヴービスを利用ずるためには、 NTT へ「ナンパ’一•ディスプレイ J 
ヴービスの申し込みを行いまず。 

このあと、液晶画面に電話番号などを表示できるようになります。 

•はじめは、サービスを利用ずる設定になっていますので、設定操作は化要ありません。 


—ビスに契約する 


NTT へ「ナンパ’一-ディスプレイ」 
サービスの 申し込みが必要でず。 
(月額使用料および工事費が必要 
でず。） 


お申し込みは… 


P 目 X ( 構内交換機)や 
ホームテレホンにつなぐとを 


PBX (構内交換機)やホームテレホンにつなぐと、「ナ 
ンバー-ディスプレイ J サービスは利用でをません。 
また、この電話機は、はじめは「サービスを利用ず 
る」設定になっていますので、電話を受け6れない 
場合ちあります。 

PBX (構内交換機）やホームテレホンにつないで使 
用される場合は、下記の操作で「サービスを利用し 
ない」設定にしてください。 


局番なしの『11曰翻、 

またはお近くの NTT ま店•営 
業所へどラぞ 


み 

親機の設定が「ヴービスを利用ずる」になつ 
ているとさ… 

液晶画面に電話番号（子機の電話帳に登録し 
ているときは、名前）を表示しまず。 

(煩91ぺージ） 


r サービスを利巧しない」に 
設定ずるとき 


親機に受話器を置いた状態で… 


1キャ(^歷@ @の順に巧す 

2 @を巧す 

3 @を巧す 

4 胃^^を巧す 

■ サービスを利用する設定にするとをは 

上記の操作3で、 © を押す。 

•ふたたび一般回線に接続して r ナンバー•ディ 
スプレイ」サービスをご利用になる場含は、 
「サービスを利用する」に設定してください。 
「サービスを利用しない」にしている場合、電 
話がかかってくると、はじめに短い着信音び 
己〜目回鳴ります。（このとを、電話にでると 
切れてしまいます。） 

このあと、通常の着信音が鳴ります。 


をお知6せ 

•「ナンバー•ディスプレイ」サービスは、 NTT の他 
のサービスと併用して使用でをない場含びありま 
す。 

くわしくは NTT にお問い含ねせください。 

•に DN 回線の ター S ナル アダプターの アナ□グ ポー 
卜につなぐと、 r ナンバー-ディスプレイ」ヴービ 
スび使用でさない場含びあります。 

















電話番号などの表示について 


電話びかかってまたとを 


巧手の方び電話をかけてくると…お晶画面に… 


データの受信を開始しまず I 


み 


端徽 

( 

子徽 

f rn, , \ 

い ' 化'- 

) 

チャクシン 

♦ 

\•電話帳に登録 
) されていない 

♦ 

( njjjuccrnjo^ 
( IJJL J し'り化し' 

0323456789 


デー■夕の受信が完了する 
着信音が鳴ります。 

ク 

電話に出る 
通話中の表示 

■電話ま号なかの着信表示 


•電話帳に登録 
されている 
相手の方の場合 
(テ機） 


I アカイイチ□ウ 

♦ 



く日: 30 


着信情報 

親機の表示 

モ機の表示 

非通知 

巧手のちび番号を表示しないち法でかけた場 
合、または、「通常非通知（回線ごと非通知)」 
の契約をされている回線からかけた場合。 

^ . p _ 

-ヒツ巧- 




公巧電話 

巧手のちび公衆電話を使ってかけた場合。 
•公衆電話からでち184をつけてダイヤルさ 
れたとをは、 r 一… P -… 」または「ヒツウチ」 
び表示されます。 

e 小--) 

1 -] ウシが'’ンワ- 




表示團が 

巧手のちびま号通知びできない地域や回線（国 
際電話、船舶電話、新幹線電話、 VoIP 電話、 
アナログ式携帯電話など）からかけた場合。 

卜-- な…-) 

1- ヒか；/クンがイ- 


卜- -5…-) 


受信エラー 

相手の方の電話番号の情報が正し < 受信でを 
なかった場合。 

卜 小- 0 

-シ '' r ンン I ラ-- 



巧"お知6せ 

•番号通知ができない地域、または回線については、 
最寄りの NTT にお問い合わせください。 

•ナンバー•ディスプレイに契約しているとをは、ク 
イツク通話 （0^81 ぺージ）を解除しておくこと 
をおすすがします。電話びかかってさたとさ、子機 
を充電器から取って相手の方の電話番号などを手 
ちとで確認することびでをます。 

•テ機の電話帳に登歸されている相手の方から電話がか 
かってさたとさは、登録されている名前が表示されまず。 
(電話番号を市が局番から登録しておかないと名前 
は表示されません。） 

•親機と子機で内線通話中に電話がかかってさたと 
さは、着信表示されません。 





































































特定番号の電話をお断りずるには (特定ま号ぉ断り) 


ナンバー•ディスプレイのご契約び必要でず。 

特定番号を登録（最大30件）しておくと、その特定番号か5かかってきた電話に巧して、どの 
電話機も鳴5さずに留守応答、またはお断りメッセージを流ずことびできまず。 

•はじめは、「カイジヨ」の設定になっています。 


電話がかかって<ると 


「サイレント留守録音」に設定すると 

どの電話機の着信音ち鳴5さずに、用件を録 
音します。 

f -留守応答メッセージ- N 

ただいま留守にしております。 

"ピー"と鳴りましたら、 

[ お名前とご用件をお話しください 。 J 


•留守設定をしていなくてち録音び終わると、 
留守ボタンが点滅し留守設定にな0ます。 

• 自分の声で応答メッセージを録音していると 
さは、そのメッセージび流れます。 

•次のよラなとさに、留守設定び自動的に応答 
専用に切り替わったとさは、応答専用のメッ 
セージび流れ録音でをません。 

-録音時間が残っていないとを 
-録音件数が已〇件録音されているとを 

「サイレントお断り」に設定すると 

どの電話機の着信音ち鳴5さずに、メッセー 
ジが3回流れて、電話が切れます。 

f -お断りメッセージ- N 

この電話はお受けすることがでをません。1 


•応答中のメッセージや相手の方の声は、スピーカー 
から聞こえません。 



1キ皆登議^信記録©の順に!甲す 


P ( 「サイレント留守録音」に設定するとを ） 

み :を巧す 

( 「サイレントお断り」に設定するとを ） 

rT ) :を巧す 


3 キャッチ/登録 

〇 


を巧す 



■ お除するには 

上記の操作2で、 @ を押す。 

■ 留守設定するとさは 

((§) びミ肖なしているが態で） 感 をす。 


をお知6せ 

•ナンバー'ディスプレイのサービスを利用する設定 
になっていないと、特定ま号お断りは設定でさませ 
ん。 ( It 昏"日〇ぺ—ジ） 

• 上記の設定をしてち、特定番号に登録していない方 
から電話がかかってさたとをは、親機と子機の両方 
で着信音が鳴ります。 

•留守設定をしていな<てち特定番号お断りは働さ 
ます。ただし、特定番号お断りで「サイレント留守 
録音」を選んだ場含、次のよラなとさは特定番号お 
断りは働をません。(親機だけの着信になりますび、 
着信音は鳴りません。） 

-留守設定を応答専用にしているとさ 
-録音時間が残っていないとさ 
-録音件数び已〇件録音されているとを 























特定を号の電話をお断りするには（特定を号お断り） 



特定ま号を登録する 


親機に受話器を置いた状態で… 

1 キ巧/登録再み識信記録 尚の順に巧す 


UU 


•現在の登録件数び表示されます。 

2 電話ま号を巿か局まか己入力する 

の®® 

® ® @ 

@ ® @ n 

@ ® ® む 

•すでに30件登録されているとさは「ピピピ 
ピ」と鳴り、登録でをません。 

3 キャッチ/登録 / 

〇 を巧す ピ- 

•登録び完了します。 

参すでに特定ま号として登録されている電話ま 
号を再度登録しようとすると「ピピピピ」と 
鳴り、登録でをません。 


■ 続けて化の電話番号を登録するとをは 

「特定番号を登録する」の操作1〜3を< り返します。 

巧^お知6せ 

•特定番号を登録するとをは、ナンバー-ディスプレイ機 
能を使巧するため、必ず巿外局番から登録してください。 

着信記録の電話を号を特定番号に登録ずることげ 

• r 特定ま号を登録ずる J の操作2で胃®を巧した 
あと （ xO または （ #，)を巧して、登録したい電話番号 
を還びます。 

登録したし價話き号び表示されたら、操作3を行しほす。 



登録した特定ま号を巧認する 



親機に受話器を置いた状態で… 


1キ巧離再み藏信離尚 の順に巧す 

• 現在の登録件数び表示されます 

ミ©を巧す ( 做が站'恐?^ 

•ちっとち新し<登録した電話番号が表示され 
ふ9 〇 

づ （ X‘）または (g) を巧して、登録をれ 
ている電話ま号を確認する 

1件新しい電話番号び表示されます。 

1件ちい電話番号が表示されます。 




特定番号を消去する 



親機に受話器を置いた状態で… 


1 r 登録した特定番号を確認ずる J の操作1 
〜2を巧5 

g ( X‘）または@を巧して、消去した 


い電話ま号を選ぶ 


づ （ 0 ) を巧す 

•消去されます。 



































































公衆電話や表示圏かか 6 の電話をお断りずるには 


ナンバー•ディスプレイのご契約び必要でず。 

公衆電話または番号通知ができない地域や回線を使って電話をかけてきた方に巧して、電話番号を入力ず 
るよラにお知 S せしまず。 

このとき、入力された電話番号や暗証番号（暗証番号を登録しているとき）によって着信音を鳴6したり、 
どの電話機も着信音を鳴6さずに、留守応答またはお断りメッセージを流ずことびできまず。 


電話がかかって<ると 


どの電話機ち着信音を鳴！5さずに、メッセージを流しまず。 

r - メ ツセー シ- 

おそれいりまずが、あなたの電話番号を市が局番か！5入力して、 
最後にシャープボタンを巧してください。 


参メッセージび終わったあとに、電話番号または暗証番号を入力します。 




電話にでないときは、着信音び8回鳴り、自動的に 
留守応答しまず。 

,-留守応答メッセージ-1 

ただいま留守にしておりまず。"ピー"と 
鳴りました日、お名前とご用件をお話しください。 


• おまかせ留守録音び設定されているときは、留守設定を 
していなくてを、録音び終わると 留守 ボタンび点滅し留 
守設定になります。 

♦ 次のとさは応答専用のメッセージび流れ録音でをません。 

-おまかせ留守び解除の場合で、留守設定をしていないとを 
-応笞専用にしているとさ 
-自動的に応答専用に切0替わったとを 




「サイレント留守録音 J に設定すると 


どの電話機も着信音を鳴日さずに、用件を録音しまず。 

-留守応答メッセージ- 

ただいま留守にしております。"ピー"と 
鳴りました5、お名前とご用件をお話しください。 


•留守設定をしていなくてち録音び終わると、 留守 
ボタンが点ミ威し留守設定になります。 

♦応答専用にしているとをや、自動的に応答専用に 
切り誓わったときは、お断りのメッセージ 「入力 

された電話番号は登録されていません。」 が流れ 

録音でをません。 

こ 「サイレントお断り J に設定ずると ） 

どの電話機も着信音を鳴5さずに、メッセージ 
が3回流れて、電話が切れまず。 

,-お断りメッセージ-^ 

入力された電話番号は登録されていません。 


巧"お知6せ 

(《1)入力された電話番号び特定番号お断りに登 
録され、設定されているとさは、特定ま号 
お断0び働をます。 で 

が2)暗証番号を登録しているとき （0^7 已ぺ一 
ジ）暗証番号を家族のちに教えてお< と、 
公衆電話からの電話でち着信音を鳴らすこ 
とびでをます。 

また、留守応答のメッセージび流れているとさに 
(#) 一暗証番号一 r #) と巧すと、 I 」モート操 
作ずることびでさまず。 （1^77 ページ） 


(※己）着信音をメ□ディに設定しているときは、 
設定したメロディで鳴ります。また、着信 
鳴り分けの設定で「公衆電話からの電話」 
または「表示圏かからの電話」に設定され 
ているとさは、それぞれ着信鳴り分けで設 
定した着信音わ、鳴ります 0 
着信記録には、" - … C - … " （公衆電話）ま 
たは" — …0…— "、 " …— S — … " （表示圏列) 
で記録されます。 

•自分の声で応答 ><ッセージを登録しているときは、 
そのメッセージが流れます。 














































公巧電話や表示圏かか 6 の電話をお断りするには 


M まじめは、「解除」の設定になっています。 



再州ル/着歸録 

〇 


ダイヤルボタン 
(1、 2、 6、 7、 0) 


親機に受話器を置いた状態で… 

1キ巧腦論が識のの順に巧す 


2 


「サイレント留守録音」に設定するとを 


Q を巧す 


「サイレントお断り」に設定するとを 


@を巧す 

3 

キ巧/離をがす受 


■ 解除するには ^ 

上記の操作2で、け)を押す。 


■ 留守設定するとをは 

(( g ) が消灯している状態で） ( g ) を押す。 


巧^お知6せ 

•ナンバー•ディスプレイのサービスを利用する設定 
になっていないと、公衆電話/表示圏外お断りは設 
定でさません。 （1:^90 ページ） 

•「サイレント 留守録音」または 「サイレント お断り」 
の設定にすると、応誓中の ><ッセージや相手の方の 
声はスピーカーから聞こえません。 

• 公衆電話または表示圏外お断0を設定すると、公衆 
電話または表示圏外からの電話は、トールセーバー 
が働かなくなります。 （[1:^48 ページ） 


親機に受話器を置いた状態で… 

1^巧/®^^ 0の順に巧す 


2 


「サイレント留守録音」に設定するとを 


を押す 


「サイレントお断り」に設定するとを 


@を押す 

3 

^ 巧す:^ 


■ 解除するには ^ 

上記の操作2で、 （^0) を押す。 


■ 留守設定ずるとをは 

(感び消灯している状態で） 感 を押す。 


•留守設定をしていな<てを、公衆電話または表示圏 
がお断りは働さます。ただし、 「サイレント留守 録音」 
に設定した場合、次のようなときは用件録音されず 
に、お断りまたは応答専用:><ッセージを流します。 

-留守設定を応答専巧にしているとを 
-録音残り時間がないとを 
-録音件数が己0件録音されているとさ 


な巧電話お勘りを設定する 


表示圏かお断りを設定する 


③◎◎醉 
©©©◎i 
◎◎◎©i 






田 
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ダイヤルボタン 
(1、2、3、 0) 



親機に受話器を置いた状態で… 

1キろチ/登録再州^着信 記 緑 @の順に押す 

P ( 「サイレント留守録音」に設定するとを ) 

(^}を巧す 

( 「サイレントお断り」に設定するとさ ） 


(2 J を巧す 



巧"お知6せ 

•ナンバー•ディスプレイのサービスを利用する設定 
になっていないと、非通知お断りは設定でさませ 
ん。 （煩 90ぺージ） 

•「サイレント留守録音」または「サイレントお断り」 

の設定にすると、応答中のメッセージや相手の方の 
声は スピーカーから 聞こえません。 

• 留守設定をしていな < てち、非通知お断りは働をま 
す。ただし、 「サイレント留守録音」 に設定した場 
合、次のよラなとさは、非通知お断りは働をません。 
(親機だけの篇言になりますが、着信音ま鳴りません。） 
-留守設定を応答専用にしているとを 
-録音残り時間がないとを 
-録音件数が己0件録音されているとさ 


解除ずるには „ 

上記の操作2で、 (£； を押す。 


■ 留守に設定ずるには 

((翰が消灯している状態で） ( Q ) を押す。 


設定する 


相手の方が非通知 （ ris 4 をダイヤル」または通苗非 I 
通知「回線ごと非通知」）で電話をかけてをた場合… 

「サイレント留守録音」に設定すると 

どの電話機の着信音ち鳴5さずに、用件を録 I 

音します。 


-留守応答メッセージ- 

ただいま留守にしております。 

"ピー" と鳴りましたら、 

お名前とご用件をお話しください。 


•留守設定をしていなくてち録音び終わると、 
留守 ボタンび点滅し留守設定にな0ます。 

• 自分の声で応答 ッセージを登録していると 
さは、そのメッセージび流れます。 

•巧のよラなとさに自動的に応答専用に切り替 
わったとさは、応答専用の x ッセージが流れ 
録音で去ません。 

-録音時間び残っていないとを 
-録音件数が已〇件録音されているとを 

「サイレントお断り」に設定すると 

どの電話機の着信音ち鳴 5 さずに、メッセー 
ジが 3 回流れて、電話が切れます。 

f -お断り X ッセー ジ - 

おそれいりますび電話番号の前に18日 
を付けてダイヤルするなど、番号を 
通知しておかけ直しください。 


番号を通知しない電話をお断りするには 饼通知ぉ断り) 


ナンパー•ディスプレイのご契約び必要でず。 

番号を通知しないで電話をかけてきた方に巧して、どの電話機ち着信音を鳴5さずに留守応答、 
またはお断りメッセージを流ずことができまず。 

•はじめは、「解除」の設定になっています。 


電話びかかつて<ると 
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ナンバー留守録を® 5 には 



ナンパー留守録とは 


留守中に電話がかかってさたとさ、留守応答する前 
や応答メッセージが流れている途中で、相手のちが 
電話を切ってち、相手のちの電話番号やかかった曰 
時を用件に記録します。あとで、留守用件を再生す 
るとさに、電話番号や日時を確認することがでさて 
便利です。 

• 応答メッセージは、留守番機能で使用されている 
><ッセージです 




ナンバー留守録を設定する 


♦はじめは、「留守設定しているときのみナンバー 

留守録をずる」設定になっています。 


親機に受話器を置いた状態で… 

1キャ^録再州^記録 @の 順に巧す 

2巧望の頃目を選ぶ 

守設定しているとさのみナンバー留守録するとを) 

© を押す 

r いつちナンバー留守録するとさ ） 


@を押す 

3キろ邏を巧す 


おなするには 

上記の操作2で © を巧す。 
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ナンパー留守録を巧ラには 


留守中に電話がかかって<ると 


電話びかかってくると… 



\ただいま留守に 
"^敎 しております… 



2 


相手の方が、用件を録音しないまま電話を切って 
も、電話番号、日時を用件に記録します。懼守 
応答する前に切れた電話ち、電話番号、曰時を記 
録します。） 



イ、記録します 
ぼ<にまかせてネ 


’ま手、 
ス！ソ 


3 


留守ポタンが点滅していれば、電話があったこと 
がわかります。 



4帰宅して用件を再生すると… 
( 嫁日日ぺージ） 


0323456789 
3月1日日 

午後3時巧分です 



あ…この電話番号 I ず' 
00さんから 
葉話があつたんだ 



このよラなとさは 


>留守録音をしない応答専用 （0^ 已日ページ）に 
設定していてちナンバー留守録はでさます。 

>:欠のと去はナンノ（一留守録は働去ません。 

-録音件数が已〇件のとを 
•録音残り時間がないとさ 
>ナンバー留守録の設定を「いつちナンバー留守録 
をする」に設定すると、おまかせ留守を解除して 
いてち、電話がかかってくると、ナンバー留守録 
したあと自動的に留守設定されます。 
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ナンパー留守録を使ラには 


再生したとを、巧の内容び聞こえます 


再生内容の設定（《1)によって、聞こえる内容はしツ下のよラになります。 
はじめは、 r 番号+曰時」に設定されています。 

■巧手の方び用件を録音されたとを 


"番号+日時’’ 

に言及も 

(※含） 

相手の方の用件 A 聖量望査の A 「録音曰付. 

r もしもし…」 ♦ ♦時刻」 

已巨78」 

"日時’’ 

に言及も 

相手のちの用件 A 「録音日付- 
「もしもし…」 > 酬」 


■巧手の方び用件を録音をれなかつたとを 


"ま号+日時’’ 
に言及克 


"日時’’ 

に言ス疋 


(※巧 

相手のちの電話番号 
「031234の已日7引 


r 録音日付-時刻」 


(※り再生内容の設定を変えるには 


親機に受話器を置いた状態で… 


キャ6チ/登録り©り®り® 


"日-時のみ聞こえる" 
"電話番号と曰-時び聞こえる" 


り 


キャッチ/離 

〇 


(《2)「巧通知」「公衆電話 J 「表示圏が」からの電話および r 受信エラー」のとをは、それぞれ r 非通 
知です」「公衆電話です」「表示圏がです」 r 受信エラーです」と聞こえます。 


■ 留守録音した内容をミ肖すには 

「留守録音された、用件を消すには J (1^4 日ぺ- 
ジ）の操作を行います。 


巧^お知6せ 

•ナンノ（一留守録の内容は、外出先から用件を聞くと 
き （ U モート操作）でち確認でをます。（113"76 
ぺージ） 

• 「非通知お断り」、 r 公衆電話/表示圏外お断り」、 r 特 
定番号お断り」の対象電話からかかってをた場含 
は、ナンバー留守録は働去ません。 


















着信記録を確認するには 


ナンパー•ディスプレイのご契約び必要でず。 

電話がかかってきたときは、電話にでてち、でなくてち、巧手のちの電話を号や着信した日時などが最大 
20件まで自動のに記録されます。（着信記録） 

また、かけてさた巧手のちに電話をかけ直すことちでさます。（コールバック） 

• 記録される電話番号は、1件あたり1日ケタまでです。 

•モ機の電話帳に登録されている方からの着信記録は、名前び表示されます。 

•公衆電話からの電話や非通知でかけられた電話などのとをは、巧手のちの電話番号は表示されません 
び、着信記録 （ r --- C --- 」（公衆電話)、「 --- 0 --- 」 r --- S …-」（表示圏外）など）は残ります。 



親傑の着信記録を確認する 



モ機の着信記録を確認する 


親機に受話器を置いた状態で… 

1ち州^着歸録を2刚甲す 

•一番新しい着信記録の相手の方の電話番号び 
表示され、着信日時「〇月〇曰午前（または 
午後）〇時〇分です」び聞こえます。 

2@または@で確認する 

( X *):1件新しい着信記録び表示されます。 

1件ちい着信記録び表示されます。 

または@を押したとさに、これ!;(上 
ちいまたは新しい着信記録びない場合、「ピ 
ピピピ」と鳴ります。 


黎 


■ 操作を止めるには 

晴觸胤 

〇 


を巧します。 



通話ボタンを消なさせた状態（待受画面）で… 

1を2回巧して、着信記録を表示 

する ウ I ダミ材 


•一番新しい着信記録び表示されます。 

•電帳に登録されているちのとをは、名前が 
表示されます。 

2(〇)で確認する 

(〇):1件新しい着信記録び表示されます。 
( Q ) :1件ちい着信記録び表示されます。 

•名前や電話番号び表おされているとをに 
( C $ を巧すと、着信日時び表示されます。 


ウ I ダ孰」ごに月犯1日:日3 


■ 操作を止めるには 

舍 を押します。 


をお知6せ 

•着信記録が20件記録されているとさに電話びか 
かって<ると、新しい着信記録が残り、一番古い着 
信記録び自動的に消えます。 

•かかってさた電話にでたとをや外出先から U モー 
卜操作を行ったとさにわ、着信記録び残ります。 

•親機の時計を合わせておかないと、「1月1曰午前 
日時0分」び記録されます。 

•着信記録された電話番号を親機の短縮ダイヤルや 
ホットラインダイヤル、子機の電話帳に登録するこ 
とがでをます。 （03= MO 2 〜103ぺージ） 


• r 非通知お断り」、 r 特定番号お断り」、 r 公衆電話ま 
たは表示圏外お断り」でお断りされ、呼び出されな 
かった電話は、子機の着信記録に残0ません。 

• r 優先呼出」が設定されているとさは、設定されて 
いる子機故外のモ機には着信記録が記録されない 
ことびあります。 

[ CJ - N 763 W または子機増設時] 

•内線通話中にかかってをた電話の着信記録は残り 
ません。 

• r キャッチホン•ディスプレイ」サービスで受けた 
電話番号ち着信記録に残ります。 
























着信記録を確認するには 



1かけ直したい巧手の方の着信記録を 
選ぶ 

• r 親機の着信記録を確認す る」（風100ぺ一 

ジ）の操作1〜2を行ラ。 

c 電話番号び表示されている状態で… 

ま話巧を取る 



•表示されている電話番号にダイヤルされま 
す。 

•「 ---- P ---- 」 など、電話番号のない着信記録を 
還んだとさは、電話をかけることはでをませ 
Aj 。 

•オンフック/1発信]ボタンを 押すと、オンフッ 

クで発信びで去ます。 



モ機でかけ直す 



通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で… 

1かけ直したい巧手の方の着信記録を 
選ぶ 

• r 子機の着信記録を確認す る」（@1日0ペー 

ジ）の操作1〜2を行ラ。 

C 電話番号または名前び表示されている状態で… 

を巧す 


•表示されている電話番号または名前にタイヤ 
ルされます。 

•「ヒツウ チ」などの電話番号のない着信記録を 
選んだとさは、電話をかけることびでをませ 
Aj 。 

•スピーカーホン/1発信〕ボタンを 押すと、ス 

ピーカーホン通話びでさます。 


巧^お知6せ 

• 親機では、かけ直したい相手の方の着信記録を選ん 
だあとで、「184」または「186」などをダイヤ 
ルすると、電話番号の前に「184」または「18日」 
などをつけて発信することがでをます。 

















着信記録の電話番号を登録するには 



親傑の短縮ダイヤルに登録する 


親機に受話器を置いた状態で… 

1再夕怖レ/着歸録. 

1 〇 ち2回押す 

• 一ま新しい着信記録び表示されます。 

または 如 を巧して、 
登録したい着信記録ち選ぶ 

3 キャッチ/登録短縮 A … 一—* 

〇 〇の順に巧す 

• 電話番号1;(外の着信記録を選んだときは、 
「ピピピピ」と鳴り、登録でをません。 

4短縮ダイヤルを登録したいボタン 
(( 0 〜 （0)) を 1 つ巧す 

•® や®は使えません。 

5 キャッチ/溝 i ゎ / 

Q を押す 令- 


着信記録か5巧手の方の電話番号を呼び出し、 
親機の短縮ダイヤルやホットラインダイヤル、 
子機の電話帳に登録することができまず。 

•非通知などの電話番号のない着信記録は登録で 
をません 0 


親機のホットラインダイヤルに登録する 


親機に受話器を置いた状態で… 

1再ダかル/着歸録. 

1 〇 を2回巧す 

• 一ま新しい着信記録び表示されます。 

または@を巧して、 
登録したい着信記録を選ぶ 

3 キャッチ/溝 i 

〇 を巧す 

• 電話番号故外の着信記録を選んだとさは、 
「ピピピピ」と鳴り、登録でをません。 

与登録をせたいホットラインダイヤル 
ボタン （ A 、 B 、 C ) を1つ巧す 

5 キ中が/登録 た*—づ_ / 

Q を}甲す k ^。— 


■ 続けて別の番号を登録ずるときは 

■巧風で A の操作1からくり返します。 


■透中で登録を止めるには巾肖/ g 。。/ 自卜 

受話器を取り上げる、または ’Q を押します。 


をお知6せ 

•登録中に電話びかかってくると、登録は中止されま 
す。はじめからや0直してください。 
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着信記録の電話を号を登録するには 





テ機の電話帳に登録する 


通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で… 

1回@を2回巧して着信記録を表示する 

•一番新しい着信記録び表示されます。 

2@で、登録したい着信記録を選ぶ 
を押す 


巧1っ 


■ 続けて別のを号を登録すると宝は 

■现か 1みで A の操作1からくり返します。 


>「ヒツウチ」などの電話番号がない着信記録を 
選んだとさは「ピピピピ」と鳴り、登録でを 
ませへ;。 


■ 透中で登録を止めるには 

を押します。 


•文字の入力方法は、己6〜己8ページをごらん 
<ださい。 

( 名前を入力しないとを ） 

操作已に進みます。 


ら@を巧す 


ノ]リ95 


>r ピー」と鳴って残りの登録巧能な件数が表示 
され、待受画面に戻ります。 


巧^お知 S せ 

•登録中に電話びかかって<ると登録は中止されま 
す。はじめからや0直してください。 


巧 

文 

2 


撮 QQQ® 

々 Q Q f Q 
巧 QQQ® 
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着信記録の内容を消すには 


不要になった着信記録を消去ずることができまず。 




規傑の着信記録をすべてミ肖す 


親機に受話器を置いた状態で… 
1キャッチ/登録 


〇 


を巧す 


2再ダれが歸録 

を2回巧す 


を巧す 






モ機の着信記録をすべてミ肖す 


通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で… 

1を押して@で 

r チヤクシジキ□ククリア J を選ぶ 


I チヤのンキ□ククリ 


ピ ー 

参「消去します。」と聞こえます。 

■ 途中で操作を止めるには 

受話器を取り上げる、またはを押しま 
す。 U 


2(0) を巧す 
3 ( 機能) を押す 


トン]舶? 


トン]舶シマシタ 


|「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。 


■ 透中で操作を止めるには 

(g) を押します。 


資^お知 S せ 

•消去中に電話びかかって < ると、消去は中止されま 
す。はじめからやり直してください。 

•親機やモ機の着信記録を1件ずつ消すことはでさ 
またん。 
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着信の種類に合わせて着信音を変えるには (着信鳴り分け) 


/ j キか巧/離 

^ 〇 


読上腳ャル/着信能 


^再州ル/着歸録 

い 


ダイヤルボタン 
1、 2、 3、 4) 


( 



雨 


電話びかかってさたとさに、 r 非通知の電話 J 、 
r 公衆電話か5の電話 J 、 r 表示圍外か5の電話」 
の着信の種類に合わせて着信音を変えること 
びでさまず。 

また親機は短縮ダイヤルまたはホットライン 
ダイヤル、子機は電話帳に登録されている方か 
5かかってさたとさの呼出音ち変えることが 
でさまず。 


「ピピツ」=着信鳴0分け解除 
「プルルルプルルル」 

「ポ□ポ□□□」 

「ピ□ンピ□ン」 

「シヨートメ□デイ①」 

「シヨートメ□デイ③」 

「展賣尝の絵」 

「ェ IJ ーゼのために」 

「のば5」 

情」 


鳴日せけを解なずるとを 

■馴か W ぶ A の操作3で、「ピピッ」と鳴るま 


で、 


社げダ伽レ/着信音色 


を押します。 


鳴り分けを解除すると、「着信音を変えるには」 

( tt ^40 ページ）で設定された着信音の種類で鳴 
るよラになります。 


親機に受話器を置いた状態で… 

1キ巧纖再州獲信記緑@の順に巧す 

2鳴り分けを設定したい着信の種類を 
選ぶ 

( 1 ) : 非通知の電話 

(2) : 公ま電話からの電話 
(3 ): 表示圏外からの電話 

(4 ): 短縮ダイヤルまたはホットラインダイヤル 
に登録されている方か6の電話 


3 


〇 


を押して呼出音を選ぶ 


•現在設定されている呼出音び鳴ります。 
•押すたびに、呼出音（確認音）び鳴ります。 
• 着信音の種類は表示されません。 


4キ巧離を巧す 


ピー 

• 親機の鳴り分けび設定されます。 

■ 続けて化の鳴日せけを設定ずるとをは 


の操作1〜4をくりおします。 


票は。肖選卽娜します。 


ナンパー•デイスプレイのご契約び必要でず。 


親機の着信音の種類 


規傑の鳴り分けを設定する 



II ナンで•デイスプレ V 
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着信の種類に合わせて着信音ををえるには（着信鳴り分け) 



[^1 


モ機の鳴り分けを設定する 


チヤクシンナリワケ 


•現在設定されている呼出音が鳴ります。 
•選ぶたびに、着信音（確認音）び鳴ります。 
• 着信音の種類は表示されません。 


4 (機能)が甲す 


通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で… 

1雙萝を巧して@で 

r チヤクシンナリワケ J を選ぶ 


d @を巧して@で鳴り分けを 
設定したい着信の種類を選ぶ 

デンワチョウ：電話帳に登録されている方か6 
の電話 

ヒツウチ：非通知の電話 

コウシュウデンワ：公衆電話からの電話 

ヒョウジケンガイ：表示圏外からの電話 


^(0) を巧して ( g ) で着信音を選ぶ 

:ネイ邮ンタク 


テ機の着信音の種類 


「ピピツ」=着信鳴り分け解除 
「プルルルプルルル」 

「ポ□ポ□□□」 

「ピ□ンピ□ン」 

「シヨートメ□デイ①」 

「シヨートメ□デイ③」 

「展覧舎の絵」 

「ェ1」ーゼのために」 

「のば引 
情」 

「森のくまさん」 


■ 続けて他の鳴0せけを設定ずるとさは 

■巧||か llfwA の操作1〜4をくり返します。 


■ 途中で操作を止めるには 

(g) を巧します。 

■ 鳴0せけをお除すると宝 

■刚かの A の操作3で r ピピッ」と鳴るまで、 


@で還び、を巧す。 


♦鳴 D 分けを解除すると、 「着信音を変えるには」 
(D^4 □ページ）で設定された着信音の種類で鳴 
るよラになります。 


•「ピー」つて子機の鳴り分けび設定され、待 
受画面に戻ります。 


ナン' パ！ デ イス プレイ 


106 











































留守録音をれた巧手の方にかけ直すには 


巧き壬 3 E 


留守用件を録音ずると同時に、かけてさた相 
手の方の電話番号が記録されまず。用件の再 
生中に電話番号の確認ができ、簡単な操作で 
巧手の方に電話をかけ直すことびできまず。 


巧手の方にかけ直す 


親機に受話器を置いた状態で… 

1 r ?) を押す 

• 録音されている用件び再生されます。 


d 用件を再生中に… 

を!甲す 


く 


u ： n ： Ji ： n：i njj 


1 件ごとに次の内容が聞こえます。 

相手のちの ><ッセージ 

み 

かけてさた相手のちの電話番号 

ク 

録音日時-時刻 

み 

次のメッセージ 


•かけてをた相手の方の電話番号が表示されま 
す。 

•再生が終わると、自動的に次の用件び再生ホ 
れ、相手の方の電話番号び表示されます。 

•ちラー度、 再ダイヤル/着信記録ボタンを 押 
すと、通常の用件再生中の表示に戻ります。 
•通話録音の再生のとさは、何ち表示されませ 

3相手の方の電話番号び表示されて 
いるとをに''' 

ま話巧を取る 



•用件の再生び止まり、巧手の方の電話番号へ 
ダイヤルされます。 

♦受話器を 取るかわりに、 オンフック/1発信 j ボタ 
ンを 巧すと、オンフックダイヤルびでをます。 


巧手の方び、電話番号を非通知または公ま電話で 
かけてさたとさは、巧のよラに表示されます。 


非通知の場合 

公ま電話の場合 

I 表示圏外の場含 

I 受信エラーの場含 


) 

) 


再州ル/着歸録 

〇 


ナンパ’一•デイスプレイのご契約び必要でず。 



ナンで•デイスプレ V 


107 



































































r キヤツチホン j サービスを利用ずるには 


r キャッチホン J ヴービスとは、相手の方と通話中に、他の方か5割り込みで電話びかかってく 
ると、キャッチホンの信号音び鳴り、他の方か5電話がかかってさたことびわかりまず。 r キャッ 
チホン」をご利用になるには、 NTT との契約が必要でず。（毎月の基本料金び必要でず。） 

•キャッチボタンは、 NTT の通信着信サービス「キャッチホン」を利用するためのボタンです。 

「キャッチホン」を利用するときし U 外にキャッチ/登録ボタン（親機）またはカナ/キャッチボタン（モ 
機）を押すと、通話び切れてしまいますので、ごま意ください。 


面||咖 I 



キャッチホンサービスを利用していてち 
通話の切り換えができないときは 


フッキング時間を変えてみてください。 
•はじめは、「0.8お)」になっています。 




親機に受話器を置いた状態で… 


1キヤぷ登緑@ @の順に巧す 


2時間を選ぶ 

0.4 秒 （ 1 ) 0.己砂 （ 2 j 0.8 秒 （ 3 ) 


3キろチ/離対甲す 


ピー 


•子機で カナ/キヤツチボタンを 巧したとさの 
フッキング時間も親機で設定した時間と同じ 
になります。 


をお知 S せ 

•キャッチホンを受けると通話時間び正しくお知ら 
せでをないことがあ0ます。 

•キャッチ/登録ボタン（親機）またはカナ/キャッ 
チボタン（子機）を押すと、フックスイッチをすば 

や< "ポン" と押すこと（フッキング）と同じ働を 
になります。 

キャッチ/登録ボタン（親機）またはカナ/キャッ 

チボタン（子機） を使えば、誤って電話を切ってし 
まラことがありません。 

•キャッチホンを受けたときは、おことわり設定（非 
通知、公衆電話、表示圏外、特定番号)は働さません。 


ダイヤルボタン 

(1 、2、3、6、#(シャープ）） 



キヤツチホンをまけるとま 


1 


) 




3 

の 

の 

の 

〇 

! 

の 

の 

(D 

1 

〇 

の 

€> 

の 

風 

ご 
















































































r キヤツチホン•デイスプレイ j ヴービスについて 


r キャッチホン.ディスプレイ」ヴービスとは、 ヴービスを契約し、利用の設定をずると、 相手 
の方と通話中に他の方か5割り込みで電話びかかってきたとき、他の方の電話番号などを液晶 
画面に表示させる NTT のヴービスです。 

子機では電話帳に登録されている方か5の割り&みびあった場合は、名前が表示されまず。 

割り&んできた方の名前や電話番号を確認して、通話を切り智えることができまず。 


従来の「キャッチホン」サービスでは… 

通話中に、他のちか5①電話がかかってくると… 誰か5電話がかかつてさたかわからないまま 

電話にでると… 



r キャッチホン-ディスプレイ」サービスに加入ずると… 

通話中に、他のちか5①電話びかかってくると… 割り込んで電話をかけてさたちの電話番号や 

名前を確認して電話にでることびでさまず。 
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サービスに契約ずるには/利用の設定をずるには 


r キャッチホン•ディスプレイ」ヴービスを利 
用ずるためには、 NTT へ r キャッチホン•ディ 
スプレイ」ヴービスを利用ずるための申し込み 
を行ったあと、この電話機で利用の設定を行い 
まず。 


サービスに 契約す る 


NTT へ「キャッチホン•デイスプレ 
イ」サービスを利用ずるための申し 
込みび必要でず。（月額使用料および 
工事費び必要です。） 


お申し込みは… 


局きなしの『116翻、 
またはお近くの NTT 支:店- 
営業所へどラぞ 


•キャッチホン-ディスプレイをご利用になるに 
は、キャッチホン•ディスプレイの加入申込(が 
にナンバー-ディスプレイの契約（有料）と、 
キャッチホン、キャッチホン n、 マジックボック 
ス、ボイスワープ n、 話中転送サービスの内のい 
ずれかの契約（有料）び必要です。 

• NTT へのお申し込み後は、必ずサービスを利用す 
る設定にしておいてください。 

申し込み後、利用する設定にしておかないと NTT 
から送られてくるデータを受信でをません。 
(申し込みをしない場合は、サービスを利用する 
設定にしないでください。） 

•サービス開始後に利用する設定にしていない場 
合、電話びかかってくると、 「ピポビュー」 と聞 
こえますび、電話番号などの表示はされません。 



サービスを利用する設定にずるとき 


•はじめは、サービスを利用しない設定になってい 



ます, 


■ サービスの利用を止めるには 

上記の操作3でを押す。 

をお知6せ 

• r キャッチホン-ディスプレイ」サービスは、 NTT 
の他のサービスと併用して使用でをない場含びあ 
ります。くわしくは NTT にお問い含ねせください。 

•キャッチホン n で割り込み音の回数を「0」に設定 
すると、「キャッチホン-ディスプレイ」は動作し 
ません。 

•ファクシミ U や P 目X (構内交換機）に接続したり、 
ホームテレホンの内線電話機としてお使いになる 
とさは、「キャッチホン•ディスプレイ」サービス 
が使えない場合があります。 

• 相手の方が電話を保留したとさなど、相手のちの保 
留音によっては、通話び途切れることびあります。 

• ISDN 回線をご利用のとをは、 INS ナンバー-ディ 
スプレイ契約と「ナンバー.ディスプレイ」および 
「キャッチホン-ディスプレイ」にも対応している 
アナ□グポートを持つター S ナルアダプターが必 
要です。 


韦ツチホン.デイスプレイ 
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キヤツチホン • デイスプレイの電話番号表示について 


化の方か百割り込みで電話がかかってまたとを 


通話中に、他の方び電話をかけて 
くると、「ピポ」と聞こえまず。 


液晶画面に… 

親機 


データの受信を開始しまず。 


G . ぶ 


テ機 

I 0：30 


>通話中の声び聞 ri 

こえな < なります。 V 

(約1〜4秒）^なが糊'巧り 

デ-夕の受信び完了ずる。1 ^-^ mSmml 


ク 


^23456769 1 


他のちの電話番号または名前が 
表。されます。 


み 


•謂!ち I 録 I ヤ へ‘ 做 I 


電話 I し出る。 


相手のちの場合 

み 

約3日秒後に通話時間表示に戻ります。 


■電話ま号なかのキヤツチホン表示 


着信情報 

親機の表示 

モ機の表示 

非通知 

巧手のちび番号を表示しない方法でかけた場 
合、または、「通常非通知（回線ごと非通知)」 

の契約をされている回線からかけた場合。 


-ヒッ巧- 

V , '。 ----) 



公ま電話 

巧手のちび公衆電話を使ってかけた場合。 
♦公衆電話からでち 184 をつけてダイヤルされ 

たとさは、「- P -」または「ヒツウチ」が 

表示されます。 


1 -] ウシ 1 ウテ'’ンワ- 

(… --[…う 



表示圏が 

巧手のちびま号通知びでさない化 i 或や回線（国 
際電話、船舶電話、新幹線電話、 VoIP 電話、 
アナログ式携帯電話など）からかけた場合。 

C …一 な…-) 

1- ヒ]ウシ’クンがイ- 

卜小--) 


受信エラー 

相手の方の電話番号の情報が正し <受信でをな 
かった場合。 


-シ '' ュシン I ラ-- 

e- 小…） 




巧^お知6せ 

•番号通知びでをない地域、または回線については、 
最寄りの NTT にお問い含わせください。 

• モ機の電話帳に登録されている相手の方から電話 
がかかってさたとをは、登録されている名前が表示 
されます。 

(電話番号を市外局番から登録しておかないと名前 
は表示されません。） 

•保留中、通話録音中や留守応答中に電話びかかって 
さたとをは、電話番号を受信でをません。 


• なのようなとをは、電話番号を受信でをない場合び 
あります。 

-大をな声で通話しているとさ 
-周囲が騒がしいとさ 

-本電話機から NTT の交換機まで距離が離れす 
ぎているとを 

•通話中に音声を「ピポ」といラ割込音と誤認識して 
数秒間無音状態になることびありますが、故障では 
ありません。 


キヤツチ安•デイスプレV 
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r キャッチホン • ディスプレイげ-ビスを利 ffl するには 


2 通話中の方をお待たせして、かかってをた電話を 
受けるには''' 


(巧機）または 

を巧す 


通話 


が/ 

こヤツチ 
〇 


(モ機） 



I 通話中の方には、保留メ□ディび流れます。 
(この電話機のな留メ □デイではありません。） 


3 


再び、前の方との通話に戻すとさは' 


キャッチ/纖 

〇 

を巧す 


け則態）または 


が/ 

ニヤツチ 
〇 


(モ機） 



通話 




巧^ぉ知6せ 


• r キヤツチホン-ディスプレイ」サービスで受けた 
電話ま号は、着信記録に残ります。 


1通話中に、他のちから電話びかかってくると… 

キヤツチホンの信号音び鳴り、液晶画 
面に電話ま号またはを前び表示をれ 
ます 



相手の方と通話中に、他の方から電話びかかって<ると、他の方の電話番号が液晶画面に表示 
されます。子機は電話帳に登録されている方から電話びかかってくると、名前び表示されまず。 

•「キャッチホン」 を利用するときしソ州こ キャッチ/登録 ボタン襯徽または カナ/キャッチ ボタン（子機) 
を巧すと通話び切れてしまいますので、ごを意ください。 


画 nA 



キャッチ/登録 

〇 


キヤツチホンをまけるとを 


キヤツチホン•ディスプレイ 


游〇 

キ 


TOQQQ ④〇 
( 〇 ) QQQQ^= 

のの風 D 、 



5 08 
; ◎◎©© 
^ 資©® ◎ 
。。 ◎◎◎© 
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親機/テ機共通 


•親機の受話器コードと電話機コードは、確実に差し込んでい 
ますか。 

•回線種別は正しく合っていますか。 

• 回線種別を変更契約されていませんか。 

(回線種別を合わせてください。） 

• 電話機を移動して別の電話回線へつなざ変えていませんか。 

• ISDN 回線をご利用の場合、夕一 S ナルアダプタの接続方法 
や設定は正しいですか。 

• ADSL 回線をご利用の場合、スプリッタの接続ち法は正しし巧ずか。 

•親機または子機、他の子機び使用中ではありませんか。 


電話びかけ S れなし、 


参親機の AC アダプターびはずれていませんか。 
•充電池のコネクターがはずれていませんか。 
•充電池の容量が少な<なっていませんか。 

•親機から離れすぎていませんか。 

• 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。 
•停電中ではありませんか。 


着信音び鳴5ない 




•子機に「優先呼出」が設定されていませんか。 
•着信音量の設定が"切"になっていませんか。 


•親機の AC アダプターがはずれていませんか。 
•充電池のコネクターがはずれていませんか。 
•充電池の容量び少な<なっていませんか。 

•親機から離れすぎていませんか。 

•着信音量の設定が"切"になっていませんか。 

• 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。 

•他の子機に「優先呼出」が設定されていませんか。 

• 携帯電話の充電器が近< にありませんか。 


親機または子機び呼び出 
せない 



•親機の AC アダプターびはずれていませんか。 

•モ機の充電油のコネクターがはずれていませんか。 

•モ機の充電油の容量が少な<なっていませんか。 

•親機またはモ機が離れすぎていませんか。 

•親機のアンテナを伸ばしていなかったり、倒したりしていま 
せんか。 

• 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。 

•親機または子機、他の子機び使用中ではありませんか。 
•停電中ではありませんか。 


子機を充電器に置いてち 
切ボタン（ランプ）びつか 
ない 


•充電器の電源コードがコンセントからはずれていませんか。 
•モ機を充電器に正しく置いていますか。 

•充電油のコネクターびはずれていませんか。 

•停電中ではありませんか。 


曼び使用中ではありませんか。子機表示 


12 


こんなとをは 


巧のような場合は故障でないことびありまずので、修理を依頼される前に、 

ちラー度お調べください。 

それでち具合の悪いとさは、1吕7ぺージ r 保証とアフターヴービス」をご5んの 
うえ修理を依頼してください。 

電話機能 


を 状 ご確認いただきたいこと 参照ページ 



テ機 


9 1 已 4 1 
192引曰83 

801738 
1 2 1 8 2 



困ったとき 


8 2 3 4已 2 
12 2 2 2 1 


4 8 
7 3 


82349己4已 
12223272 


8 2 3 4 4 
12 2 2 2 


己 

2 


3 8 

061 

2 


2 3 2 


8 


2 2 2 ^ 
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こんなとをは 


電話機能 


m 状 

ご確認いただをたいこと 

参照べージ 

親機のスピーカーの声が 
聞こえに<い 

•スピーカー音量の設定が" 小" になっていませんか。 
スピーカー音量を大さくしてください。 

38 

子機び「ピピピピ」と 
鳴って、通話ボタンび点 
滅している 

•モ機を落としたり、強い衝撃を加えませんでしたか。 

このよラな現象び起をたとをは、通話ボタンを押して、電話 
をかけてみて < ださい。 


自分の青や相手のちの青び大 
きく聞こえて話しづ5い/ 
受話器を持ち上げると r ピー 
ピー」と鳴る 

•侶 DN 回線のターミナルアダプターに接続したり、 ADSL を 
ご利用になっていませんか。 

親機の回線調整の設定を 「小さくする」 にしてください。 

82 


留守番機能 


m 状 

ご確認いたださたいこと 

参照べージ 

留守ボタンを押してち 

•録音できる時間（最大約 10 分）がなかったり、録音件数が 

43 

留守設定でさない 

已〇件になっていませんか。 


不要になった用件を消してください。 

46 


•停電中ではありませんか。 

118 

用件を録音できない 

•録音できる時間（最大約 10 分）がなかったり、録音件数が 

43 

おまかせ留守び働かない 

已〇件になっていませんか。 


不要になった用件を消してください。 

46 


•応答専用になっていませんか。 

留守録音に設定してください。 

已〇 

知5ない間に留守まに 

•次の設定をしていた場合、設定条件によっては、電話がか 


設定されている 

かってをて応答し録音が終わると、留守設定になります。 


-おまかせ留守録音 

49 


- r 特定番号お断り」 r 非通知お断り」「公衆電話お断り」「表示 
圏外お断り」の「サイレント留守録音」設定 

92〜96 


-ナンバー留守録設定 

97 



が出先か5の操作 


症 状 

ご確認いただをたいこと 

参照べージ 

U モート操作びでさない 

•プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機を使ってい 
ますか。 

プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機を使ってく 
ださい。 

77 


• 暗話番号は登録していますか。 

暗話番号を登録して < ださい。 

76 


• 暗証番号をまちびえていませんか。 

77 
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こんなとをは 


ナンパー-ディスプレイ 


m 状 

ご確認いたださたいこと 

参照べージ 

巧手の方の電話番号が 
表示されない 

• NTT ® 「ナンパー■•ディスプレイ」サービスに契約していますか。 
ヴービスに契約してください。 

•この電話機のナンバー•ディスプレイの設定を「サービスを 
利用しない」にしていませんか。 

「サービスを利用する」に設定してください。 

•ファクシミ U やホームテレホン 、 PBX (構内交換機）につないで 
いませんか。 

ファクシミ U やホームテレホン、 PBX につなびないでください。 

90 

90 

8巨、87 

着信音び鳴 5 ない 

•次の設定びされていませんか。 

「特定番号お断0」「非通知お断0」 

「公衆電話/表示圏外お断り」 

設定び必要でない場含は、解除して<ださい。 

92〜96 

電話が受け 5 れない 

• r ナンバー-ディスプレイ」サービスの開始媛、この電話機 
の設定を 「サービスを利用しない」 にしていると、電話びか 
かってさたとを、はじめに短い着信音び己〜日回鳴ります。 
(このとを、電話にでると切れてしまいます。） 

このあと、通常の着信音が鳴ります。 

サービスの開始後は、 「サービスを利用す る」に設定してく 
ださい。 

90 

ナンバー留守録されない 

•設定が「解除」になっていませんか。 

ナンバー留守録を設定してください。 

•「特定番号お断0」「非通知お断0」 

「公衆電話/表示圏外お断り」の対象電話からかかってをた 
場含は、ナンバー留守録び働去ません。 

設定び必要でない場含は、解除してください。 

97 

92〜9巨 

着信鳴り分けしない 

•通常着信音と同じ音色に設定していませんか。 

着信音を変えてください。 

10已、106 


困ったとき 
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こんなとをは 


キャッチホン-ディスプレイ 


m 状 

ご確認いたださたいこと 

参照べージ 

巧手の方の電話番号が 

• NTT® 「キャッチホン•ディスプレイ J サービスに契約してい 

110 

表示されない 

まずか。 

ヴービスに契約してください。 



• r キャッチホン•ディスプレイ」の契約外に「ナンバー • 
ディスプレイ」の契約と「キャッチホン、キャッチホン n、 
マジックボックス、ボイスワープ n、 話中範送」サービスの 
內、いずれかの契約が必要です。 

110 


•この電話機のキャッチホン•ディスプレイの設定をしていまずか。 
「サービスを利用する」の設定にしてください。 

•ファクシミリやホームテレホン、 PBX (構内交換機）につない 

110 


でいませんか。 

ファクシミリやホームテレホン、 PBX につなびないでくださし、 

8 巨、 87 


困つたとさ 


116 







こんな音が聞こえたとを 




音の種類 

こんなとさに鳴りまず 

音の意味は 

登録操作 
をしてい 
るとさ 

「ピピピピ」 

登録でをないボタンを押しているとを 
や登録でをるケタ数よりをくボタンを 
押したとを 

操作びまちびっています。 

操作をやり直してください。 

登録中に I 分（時計を合わせるとさは2 
分）し U 上時間をあけたとを 

操作をやり直してください。 

子機を呼 
び出ずと 
さ 

「ピピピピ」 

子機の充電池の容量がかな<なってい 
るとさ 

子機を充電してください。 

電気雑音の発生しやすい所で使用して 
いるとさ 

電気雑音の発生しやすい巧から離 
して使ってください。 

親機とモ機び離れすざているとを 

子機を使用範囲に戻してください。 




音の種類 

こんなとさに鳴りまず 

音の意味は 

通話中 

「ピッピッピッ…」 

充電池の容量び少な < なったとを 

約 I 分後に電話は切れますので、 
通話を止めて充電器に戻して < だ 
さい。 

「ピーピーピー… J 

使用範囲をこえているとを 

20秒後に電話は切れますので、 
すみやかに使用範囲内に戻って< 
ださい。 

親機の AC アダプターびはずれたとさ 

電話は切れてしまいます。 

親機の AC アダプターをつないで 
<ださい。 

停電になったとを 

電話は切れてしまいます。 

親機を使用してください。 

電話をか 
けるとさ 

「ピーピーピー…」 

充電器から取り上げたあと、20秒上操作 
をしなかったとき（クイック通話設定時） 

操作をするか、テ機を充電器に戻 
して < ださい。 

「ピーピ ー 」 

親機または他のテ機に J - N 7 目 3 W ま 
たはテ機増設時）が使用中のとを 

親磯または他のテ機の使用び終わ 
るまで待ってください。 

停電中のとを 

親機を使用してください。 

親機とモ機び離れすざているとを 

使用範囲内に戻ってください。 

親機の AC アダプターがはずれている 
とさ 

親機の AC アダプターをつないで 
<ださい。 

電気雑音の発生しやすい所で使用して 
いるとさ 

電気雑音の発生しやすい所から離 
れて操作してください。 

充電器に 
置いてい 
るとさ 

「ピーピーピー…」 

充電器の電源コードのプラグびはずれ 
たとを（クイック通話設定時） 

電源コードのプラグを電源コンセ 
ントにつないで < ださい。 

「ピーピー」 

停電になったとを 

再び通電するまで、テ機は使用で 
をません。 

親機を使用してください。 

r ポッ…ポッ...」 

充電池のコネクタび外れているとを 

充電ミせのコネクタをつないでください。 
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停電になつたとを 


停電したときや親機の AC アダプターびはずれたときは、次のよラになりまず。 


規傑は電話機としてほえます 

1 

留守ま電話は巧えません 




受話器を取って、電話をかけたり、受けたりでさ 
ます。 

ただし、次の操作和機能などは働さません。 

•読上げボイスダイヤル•優先呼出 
•保留 •子機との通話 

•オンフックダイヤル•着信記録 
•登録操作 •着信鳴り分け 

•留守番電話 •非通知お断り 

•ホットラインダイヤル•特定番号お断り 
•音量の3り替え •公衆電話/表示圏がお断り 

® 液晶表の 


子機で使用中 

•電話は切れてしまいます。 

親機で使用中 

•親機に受話器を置いているとを（オンフックダイ 
ヤル）は、電話は切れてしまいます。 

•親機に受話器を置いていないとをは、保留メロ 
ディは止まりますび、電話はつなびったままです。 


已時間！; Lb 停電になったとさ 


•ター S ナルアダプターや PBX (構内交換機）に接 
続して使用される場含で、プッシュ回線でご使用 
のとを、曰時間！;(上停電すると電話機の回線種別 
設定びダイヤル回線になり、電話びかけられな< 

なることびあります。このとをは （）( うを押したあ 

と電話番号をダイヤルしてください。 

なお、停電び復帰したとさ親機に受話器を置いて 
いれば「おまかせ回線設定」び自動的に働を通常 
どおり使用でをます。 

親機に受話器を置いていないとをは「おまかせ回 
線設定」び働さません。 

このとをは、親機に受話器を戻してください。「お 
まかせ回線設定」び働を、目〜1己秒後に自動で回 
線種別び設定されます。 

•己時間故上停電すると、登録した一部の内容（《） 
のデータび消えてしまいます。 

ただし、短縮ダイヤル、自作応答メッセージや着 
信記録などの内容は消えません。 

(《）曰時、スピーカー音量、受話音量、着信音量、 
着信音の種類、優先呼出設定、保留 X □ディ音 
色、回線種別、留守設定、再ダイヤル、読上げ 
ボイスダイヤル設定など 


1 電話がかかってさてを、留守応答はしません。 
(着信音は鳴ります。） 

•録音された内容は消えません。 

•電話機コードがつながっていれば、再び通電する 
と元の留守設定に戻ります。 


通話中、保留メ□ディび流れているとき 


子機は使えません 


親機と子機の間で電波のやりとりびでをないた 
め、テ機は使用でをません。 

•電話をかけるとさは、親機を使用してください。 


夕ーミナルアダプターに接続しているとを 


停電すると電話び使えなくなるター5ナルアダプ 
ターに接続している場合は、電話をかけたり受け 
たりすることはでをません。 


着信音び巧わります 


「ピリリリリ…」 と鳴ります。 

•巧び通電すると、元の着信音に戻ります。 


D ナンパ‘—-ディスプレイの契約をしているとき 


電話がかかってくると、はじがに短い着信音が目〜7 
回鳴ります。このとさに電話にでると、電話は切れ 
てしまいます。 「ピリリリリ…」 と長い着信音が鳴っ 
てから電話にでてください。 


困つたとさ 
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ダイヤルボタン 
(0、 ）（（ 卜ーン） 
# (シャープ）） 


操作がでをな<なつたとを 


この製品を使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、 
過大な静電気、または落雷による電源電圧の臭 
常など）を受けた場合や誤った操作をした場合 
などに、操作を受け付けなくなるなどの異常び 
発生ずることびありまず。このようなときは、 
巧のように操作してください。 


I 




证 




規傑の登録内容をすべて消して、 
お買いあげ時の巧態にするには 


2 


電話機 コー ドと AC アダプターを 巧く 

親機の受話器を取0上げた状態で… 

約1分間そのままにしてお< 

•このとさ、登録した次の内容はお買いあげ時の 
設定に戻りますので、登録し直してください。 

お質いあげ時の設定に戻る内容： 

曰口寸、乂し一力一曰里、女己占-日ま、7日 i 言曰里、 

着信音の種類、優先呼出設定、保留□ディ音 
色、回線種別、留守設定、再ダイヤル、読上げ 
ボイスダイヤル設定など 

親機に受話器を置さ… 

AC アダプターと 電話機コー ドをつなぐ 

•「ピ ッ」と鳴って、各表示ランプび点滅します。 
(約日〜1已秒） 

4 r ピ ー J と鳴った5操作してくだをい。 

•1 〜4の操作をしてち正常にもどらないとさ 
は、ちラー度最初から操作し直し、2の操作で 
約30分間そのままにして、 AC アダプターと 
電話機コードをつないでください。 


3 


親機に受話器を置いた状態で… 

1キヤ (2/ 離@ @の順に巧す 

を4回押す 

3キ巧離を押す と 


•表示びすべて消えて、約1已秒後にお買いあげ 
の時の状態になります。 

•増設登録は消えません。 


■ 途中で初期化をやめるには 

細します。 




巧電池のコネクターをはずして、を 5- 
度、取り付けます 

•このとさ、登録した次の内容はお買いあげ時の設 
定に戻りますので、登録し直してください。 

お買いあげ時の設定に戻る內容： 

優先呼出表示、アラーム時刻およびアラーム 
の ON / OFF 、 着信音量、着信音の種類、受話 
音量、スピーカー音量、再ダイヤル、時計、 
ホットラインダイヤル、着信鳴り分け設定 


巧^お知 6 せ 

•お買いあげ時の設定（切期設定）は、122〜123 
ページをごらんください。 

•子機の登録内容をすべて消して、お買いあげ時の状 
態にすることはできません。 
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困ったとき 
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巧電池の交換が(|^要になつたとを 


子機の充電池は消耗品でず。 

•使用頻度にちよりますび、約2年程度で充電池の容量び減少してをます。 

そのとをは、いっぱいに充電された状態でち、続けて通話でをる時間び、約日時間より短くなってをま 
す。長時間充電してもすぐに充電池の容量びなくなるとをには、新しい別売の充電池に交換してくださ 


い。（屈=124ぺ-ジ) 



巧電池の交巧のしかた 


充電池について 


巧電池ふたをはずす 



巧電池ふたの®を 
押さえなびら、 
ずらしまず。 


g 巧電池を取りはずす 



電池の ビニールカバーを 
はがしたり、キズをつけな 
いでください。（《） 


d 巧しい巧電池を入れる 



>充電池のコネクタが挿入されていない状態 
で、充電器に置くと 「プップップッ」 と鳴り 
充電でさません。 


4巧電池ふたを取り付ける 

①コ-識 


今 



充電池のコードをはさまないよラに 
充電池ふたを水平にかぶせる 

②ィ \カチツ/ 


「カチッ」と音びするまで 
充電池&たをスライドさせて閉める 


このあと、10時間に Lb 巧電してください。 


巧電池を取りはずずと、設定びお買いあげ時 
のげ態に戻りまず。 

(ただし、増設登録、電話帳や着信記録の内容 
は消えません。） 


巧電池は使わないで放置しておいてち自己放電し 
まず。 

このため、新しい巧電池でちはじめか6容量がかな 
くなつていたり、全くないことがありまず。これは、 
充電池の不良ではありません。 



•充電池をはじめて使ラとをや、長時間使わなかつ 
たとをは、必ず充電してください。 


•充電池び自己放電したとさは、充電してち通常の 
使用時間より短いことびあります。 

このよラなとさは、充電と通話（充電•放電）を 
何回かくり返すと通常の状態に戻ります。 


巧電式電池のリサイクルご協力お願い 


充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。 
この電池は、リサイクル巧能な貴重な資源です。 
電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力 
<ださい。 



Ni-MH 


ニッケル水素電池の 
U サイクルマークです。 


•ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池の U サイ 
クルに協力しています。」のステッカーを貼った 
シャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。 
• U サイクルのとをは、次のことにごミち意ください。 

• ( + ) 端子と（一）端子にテープを貼る。 

-ビニールカバー(被覆-チュープなど）を剥び 
さない。 

-分解しない。 


A 警告 


い※）巧電池のビニールカバー 
をはびしたり、キズをつ 
けないで < ださい。 

巧電池の液び漏れたり、 
発熱•破裂させる原因と 
なります。 









































電話機を移動ずるとき/お手入れするとを 


電話機を移動ずるとき 

転居などで電話機を移動ずるとさに、電話機コードと AC アダプターの両方を10分はずず 
と、登録した一部の内容く※）が消えてしまいまず。 


電話機を巧動したあとは 


① 電話機 コー ドと AC アダプターをもとどおりつ 
ないで < ださい。 

•おまかせ回線設定び働いて、回線種別び自動 
的に設定されます。 

⑧ 電話びかけ6れることをおかめてください。 

③曰付-時刻などの登録操作をやり直してくださ 
し、。 


ちよつとした孩動をされるとまは（約10分な巧） 


化ず、受話器を置ぃたまま移動してくださぃ。 
このときは、おまかせ回線設定が働きません。 

受話器を取り上げたり、受話器がはずれたりする 
と、一部の登録内容い※）びずぐに消えてしまぃ 
まず。 

ただし、短縮ダイヤル、自作応答メッセージや着 
信記録などの内容は消えません。 


回線をつなざ変えたとを、回線種別び異なっている 
と、電話をかけることびでさないことびあります。 

このとをは、自分でおまかせ回線設定を働かせてくだ 
さい。（[1：^=21ぺージ） 


ミ毎がでは使用できません 


この電話機を使用できるのは日本国内のみでず。 

海がでは、接続できる電話機を法令で定めていま 
ずので、使用でをません。 


く※）曰時、スピーカー音量、受話音量、着信音量、 
着信音の種類、優先呼出設定、保留メ □ディ 
音色、回線種別、留守設定、再ダイヤル、読 
上げボイスダイヤル設定など 



乂 9 



お手入れずるとき 

表面が巧れたときは、乾いた巧でふきまず。 r = --- 

•汚れびひどいときは水にひたした巧をよくし 蜜品類（ベンジン.シンナーなど）は使ねな 

ぼってふをとり、乾いた巧で仕上げてください C 






いで < ださい。 

変質-変色する場合びあります。 



♦お手入れの際、油をささないでください。故障 
の原因となります。 


ご参考に 
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初期設定のが態について 


この電話機のネリ期設定の状態を説明していまず。 


分' 類 

項目 

説明 

回線 

回線種別 

NTT と契約されている電話回線の種別 

曰時 

曰時（親機） 

現在の時刻や留守番電話に用件び録音されたとをの日付-時刻 

時刻（子機） 

現在の時刻 

音量.音色 

着信音量 

電話びかかってさたとをの着信音の大ささ 

受話音量 

通話中に聞こえる相手の方の声の大ささ 

スピーカー音量 

オンフックダイヤルや留守録音の再生中にスピーカーから 
聞こえる音の大ささ 

着信音 

電話びかかってさたとをの着信音（音色） 

保留メ□ディ 

保留中に流れる:><1□ディ 

留守録 

おまかせ留守設定 

留守設定し忘れてち、指定回数後に留守応答をはじめます。 

留守応答の着信回数 

留守設定したとさの着信音の回数 

短縮ダイヤル 
(親機） 

短縮ダイヤル 

よ<利用される電話番号などを親機に登録 

電話帳（子機） 

電話帳 

よ<利用される電話番号などを子機に登録 

回線調整 

回線調整 

ISDN 回線のター S ナルアダプターにつないでお使いになるとを、 
または ADSL をご利用になるとさ、設定を変えることびでさます。 

いろいろな 

設定 

クイック通話 

モ機を充電器から取り上げるだけで、電話をかけたり受けたりでさま 
す。 

キータッチトーン 

子機のボタンやマルチフアンクシヨンキーを押したとさの「ピッ」といラ音 

待ち受け時間 

子機の待ち受け時間を変えることがでをます。 

読上げボイスダイヤル 

押したダイヤルボタンの番号を発声してお知らせします。 


ナンバー- 
ディスプレイ 

( NTT との契約び 
必動 

サービス 利用設定 

相手の方の電話番号などを液晶画面に表示することがでさます。 

特定番号お断0 

特定番号を登録してお<と、その特定番号からかけてさた方に、 

留守応答またはお断りメッセージで対応します。 

非通知お断0 

番号を通知しないで電話をかけてをた方に対して、 

留守応答またはお断りメッセージで対応します。 

公衆電話/ 

表示圏がお断り 

公衆電話や表示圏外からの電話に対して、 

電話番号を入力するよラにお知らせします。 

ナンバー留守録 

留守応答する前や応答メッセージが流れている途中で、相手のちが電 
話を切ってち、相手のちの電話番号や日時を記録します。 

キャッチホン • 
ディスプレイ 

( NTT との契約び 
必剪 

サービス 利用設定 

相手の方との通話中に、他の方から割り込みで電話がかかってさたと 
さ、他の方の電話番号などを表示することびでをます。 
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初期設定のが態について 


がご利用になるとさは、設定び必要です。 


サービスを利用する 

サービスを利用する-サービスを利用しない 

90 

解除（が 

サイレント留守録音-サイレントお断り-解除 

92 

解除（が 

サイレント留守録音-サイレントお断り-解除 

96 

解除（が 

サイレント留守録音-サイレントお断り-解除 

9已 

留守設定しているとをのみ 
ナンバー留守録 

解除.留守設定しているとをのみナンバー留守録 • 

いつちナンバー留守録 

97 

サービスを利用しない（《） 

サービスを利用する-サービスを利用しない 

110 


ネ刀期設定 

選択項目 

参照ページ 

自動 (20 PPS ) 

卜ーン（プッシュ回線） -2 日 PPS /10 PPS (ダイヤル回線） 
があります。電話機コードをつなぐと、自動設定します。 
(おまかせ回線設定） 

19 

未設定 

2004年1月1曰午前0時0分で停止 

26 

未設定 

日時0分で停止（表示なし） 

27 

親機/子機：大 

親機：特大•大•中•ル • 切/子機：大•ル•切 

38、39 

親機/子機：標準 

親機：特大■大-標準/テ機：特大-標準 

38、39 

親機/子機：標準 

親機：大-標準-小/子機：大•標準 

38、39 

親機/子機：プルルルプルルル 

親機： 9種類/子機：10種類 

40 

親機/子機：峰の我び家 

1:峰の我が家 

2 : ヌエット（バッ八） 

3:ビューテイフルドリーマー 

41 

おまかせ留守解除 

する（目、8、1日、12、1已）•おまかせ留守解除 

49 

4回 

2〜日回.卜ールセーパ‘一 (2/ 已回） 

48 

未設定 

最大10人 

已2 

3人分登録済 

最大100人 

已4 

通常 

ルさくする•通常-大をくする 

82 

OFF 

ON ■ OFF 

81 

ON 

ON • OFF 

81 

ヒヨウジユン （2 日0時間） 

ヒヨウジュン•チヨウジカン（約240時間） 

81 

発声しない（:※） 

発声する-発声しない 

29 


ご参考に 
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仕様/別売品 


仕様 

仕様変更などにより、図や内容び一部異なる場合がありまず。ご了承ください。 


項 目 

親機 

モ機 

巧電器 

ブ 法 

170川畐） XI 71(奥行） X 74.6 
(局 さ ） mm 
(アンテナ含まず） 

42.0川畐） X 

34.5 (奥行） X 

172.0 (高さ ） mm 

82.4 川畐） X 

95.2 (奥行） 

X 60.8 (高さ ） mm 

SS 里 

貨 ま 

約已80呂 

( AC アダプター含まず） 

約1已 Og (充電油含む） 

約1已已呂 

消費電力 

(100V60HZ AC) 

テ機が線通話中：約4名 W 
待受時 ：約 2.0 W 

約 0.8 W (急速充電中）/約0.目 W (待受時） 

直流抵抗 

291 n 





静電容量 

O.Buf 





充電完了時間 


約1日時間 




使用可能時間 
(充電完了時） 


待受時（が 

標準設定時：約200時間 
長時間設定時：約24日時間 
通話時：約目時間 




電源 

( AC アダプター） 

入力： AC 100 V ±10% 已0/ 
60 Hz 

出力： DC 1 1 V 、 280 mA 

(ニッケル 水素電池） 
DC 2.4 V 、 日00 mAh 

入力： AC 100 V ±10% 

已 0/60 HZ 

ダイヤル形式 

押しボタン式パルスダイヤル/ 

押しボタン式トーンダイヤル 


選択信号種別 

DP 信号 (10 PPS /20 PPS ) / PB 信号 ( DTMF ) 



《待受時とは、充電完了後、モ機を充電器に置かずに、一度ち通話しない状態のことです。 

通話したり、着信の着信音び鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短<なります。 

《 CJ - N 7 日 3 W の場合、子機はすべて同じ仕様です。 


別冗品 


この製品を正しく動作させるためにち、別売品は指定のちのをお使いください。 

• なの別売品の価格には、消費税は含まれておりません。 

♦電話機/ファクシミリ田増設モ機 OX ) 


お名 

色調 

付属品 

を望ル売価格 

CJ - KS 50 

パールホワイト 
夕 IJ ックプラック 

• 専用充電器 * 

充電ミ也 

] 己，000円 

CJ - KS 7 

パールホワイト 

• 専用充電器 

• 充電ミ也 

- AC アダプター 

] 8,000円 

CJ - KS 4 

ホワイト 

* 専用充電器 

-充電ミ也 

- AC アダプター 

]已’000円 



i ♦充電池（ニッケル水素電池）[シャープエンジニアリング（株）扱い] 


お名 

部品コード 

流通コード 

希望ル売価格 

M -003 

UBATM 0030 AFZZ 

142白32 008色 

1，6日日円 


♦延長コード（モジュラープラグつき）[シヤープエンジニアリング（株）扱し、] 


種類 

部品コード 

流通コード 

希望ル売価格 

5 m (2 お）（白） 

QCNWG 0121 AFSA 

142已12 0331 

己1日円 

10 m にお）（白） 

QCNWG 0122 AFSA 

142已12 0332 

78日円 


が）本体に付属の子機とは一部仕様び異なります。くわしくは、12已ページをごらんください。 
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仕様/別売品 


別売子機 CJ - KS 日0(付属の子機と同じ） / CJ - KS 7 / CJ - KS 4 
について 

CJ - KS 7 の特長 

•大型液晶&漢字100人電話帳•ダイヤルライトなど 


CJ - KS 4 の特長 

•大型液晶&カナ100人電話帳♦ホットラインダイヤル•着メロ作曲機能など 


參 C 」- N 7 己 CL / C 」- N 7 己 3 W に増設した場合の機能比較 




付属子機 
( CJ-KS 已 0) 

CJ - KS 7 

CJ - KS 4 

参考ページ 
(本取説） 

電話機能 

電話帳機能 

〇 

(100人） 

〇 

(100人） 
X 2 ま号 

〇 

(100人） 

己4 

再ダイヤル 

〇 (3 件） 

〇 (10 件） 

〇 (3 件） 

37 

着メ □作曲機首目 

X 

X 

〇 


ダイヤルライト 

X 

〇 

X 


ホットラインダイヤル 

〇 

X 

〇 

62 

優先 D 乎出 

〇 

〇 

〇 

74 

留守録操作 

〇 

〇 

〇 

4己 

モー ニングコール 

〇 

〇 

〇 

80 

子機間通話 
( トランシーバー方式） 

〇 

X 

X 

68 

テ機間ひと声通知 

X 

〇 

〇 


受話音量切換 

特大 • 標準 

特大 • 標準 

特大 • 標準 

3白 

ナンバー- 

ディスプレイ 

関連 

番号-名前表示 

〇 

〇 

〇 

91 

着信記録 

〇 

〇 

〇 

100 

着信鳴り分け 

〇 

〇 

〇 

10巨 

その他 

液晶表 7 F 

カナ 

漢字 

カナ 



増設モ機の登録方法は、別売の増設子機に付属している登録手順説明書をごらんください。 


巧"お知6せ 

參 C 」- N 7 己 CU ま友と3台、 C 」- N 7 己 3 VV は友と2台 
増設することびでをます。 


ご参考に 
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子機機能メニ ユー リスト 


表示 

機能の説明 

参照ページ 

3ウケンサイセイ 

親機に録音されている用件を再生します。 

4已 

ユウセンヨビダシ 

子機に優先呼出を設定/解除します。 

74 

チヤクシンオンリョウ 

着信音量を設定します。 

39 

チヤクシンネイ □ 

呼出音を設定します。 

40 

チヤクシンナ IJ ワケ 

着信種別ごとに呼出音を設定します。 

106 

チヤクシンキ□クク IJ ア 

着信記録をすべて消去します。 

104 

サイダイヤルクリア 

再ダイヤルをすべて消去します。 

37 

トケイトウ□ク 

時刻を登録します。 

吕7 

アラームセッテイ 

モーニングコールを設定/解除、時刻を設定します。 

80 

クイックツウワ 

クイック通話の使用を設定/解除します。 

81 

キータッチトーン 

ボタンやマルチファンクシヨンキー①操作音を設定/解除しまず。 

81 

マチウケジカン 

待ち受け時間「ヒヨウジュン」、「チヨウジカン」を設定します。 

81 



ご参考に 
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保証とア フターサービス (よくお読みください) 


この電話機の故障やアフターヴービスについて、 NTT には、お問い合わせにな5ないでください。 


修理を依頼されるとをは 持込修理 

1「こんなとをは」13〜11已ぺージ）を調べてください。 

2 それでも異常びあるとをは使用をやめて、必ず電源コードのプラグ、 AC アダプターを抜いてくだ 
さい。 

d お買いあげの販売店にご連絡ください。 




巧証書（裏表紙、135ページ） 

1 

補修用性能部品の巧ち期間 1 


♦保証期間…お買いあげの曰から1年間です。 

な証期間中でち有料になることびありますので、な 
証書をよくお読みください。 


巧証巧間中 


•修理に際しましては保証書をご提示ください。 

イ呆証書の規定にしたびって販売店び修理させて 
いただをます。 


•当社はコードレス電話機の補修用性能部品を製 
造な切後、7年な有しています。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 


修理料をのしくみ 


修理料金は、技術-部品代などで構成されていま 
す。 


巧証巧巧び過ぎているとをは 


修理すれば使用できる場合には、ご希望により有 
料で修理させていただをます。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料 
金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


•電話機の故障や電池消耗等による損失について 
の補償は致しかねますのでご容赦<ださい。 



長年ご使用の電話機の点檢を！ 

このよラな 
症状は 

あ0ませんか？ 

• AC アダプターや電源コー 
ドび異常に熱い 
参コゲくさい臭いびする 
参 AC アダプターのコードや 
電源コードに深いキズやを 
巧びある 

• その他の異常や故障びある 

愛情点検 

の 


ご使用中止 


► 故障や事故防止のため 、 AC 
アダプターをコンセントから 
抜を、お客様ご相談窓□にご 
相談ください。 


























お客様ご相談窓口 


修理-お取扱い-お手入れについてのご相談な5びにご依頼は、お買いあげの販売店へ 
ご連絡ください。 

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談でさない場合は、下記窓口にご相談 
<ださい。 

♦製品の故障や部品のご購入に関するご相談は . 

♦製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は . 


修巧相談センター 


お客様巧談センター 



ご 

参 

考 

に 


修理相談センター 


• 修理相談センター（沖縄•奄美地区を除 <) 

■ 受付時間： * 月曜〜±曜：午前9時〜午後目時 * 日曜•祝曰：午前1日時〜午後日時（年末年始を輸く） 



〇沖縄•奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。 


◎持込修理および部品購入のご相談は、上記「修理相談センター」のほか、 


下記地区別窓口にてち承っておりまず。 

■ 受付時間： * 月曜〜±曜：午前日時〜午後日時3日分（祝日など弊社休日を除く） 

〔但し、沖縄•奄美地区〕は… •* 月曜〜金曜：午前日時〜午後日時3日分娜日など弊社休日を除く） 


担当地域 

拠点 名 

電話番号 

郵便番号 

所 在 地 

化海道地区 

札幌サービスセンター 

011 - 641-4685 

干 063-0801 

札幌市西区二十四軒1菜 7-3-17 

東化地区 

仙台サービスセンター 

022 - 288-9142 

干 984-0002 

仙台市若林区卸町東 3-1-27 

関東地区 

さいたまサービスセンター 

048 - 666-7987 

干 331-0812 

さいたま市北区宮原町 2-1 日 7-2 

宇都宮サービスセンター 

028 - 637-1179 

干 320-0833 

宇都宮市不動前4 -2-41 

東京テクニカルセンター 

03 - 5692-7765 

干 114-0013 

東京都化区東田端 2-13-1 7 

多摩サービスセンター 

042 - 586-6059 

干 191-0003 

曰野市日野台日-日- 4 

千葉サービスセンター 

047 - 368-4766 

干 270-2231 

お戸市稔台 2 日日- 1 

横浜テクニカルセンター 

045 - 753-4647 

干 23 己- 0036 

横お市磯子区中原 1-2-23 

東海地区 

静岡サービスセンター 

0543 - 44-5781 

干 424-0067 

静岡市清水鳥坂117日-1 

名古屋サービスセンター 

052 - 332-2623 

干 454-8721 

名ち屋市中川区山王3-日-巳 

北陸地区 

金沢サービスセンター 

076 - 249-2434 

干 921-8801 

石川郡野ク市町御経塚 4-1 03 

近畿地区 

京都サービスセンター 

075 - 672-2378 

干 601-8102 

京都市南区上鳥羽菅田町48 

大阪テクニカルセンター 

06 - 6794-5611 

干 547-8510 

大阪市平野区加美南 3-7-1 9 

巧戸サービスセンター 

078 - 453-4651 

干 658-0082 

巧戸市東灘区魚崎北町卜日-18 

中国地区 

広島サービスセンター 

082 - 874-8149 

干 731-0113 

に島市安佐南区西原 2-13-4 

四国地区 

高松サービスセンター 

087 - 823-4901 

干 760-00 目 5 

高松市朝曰町目- 2-8 

九州地区 

福岡サービスセンター 

092 - 572-4652 

干 816-0081 

福岡市博多区井相田2-に-1 

沖縄•奄美地区 

那覇サービスセンター 

098 - 861-0866 

干 900-0002 

那覇市曜 2-1CH 


お客様相談センター 


■ 受付時間： * 月曜〜±曜：午前9時〜午後6時 * 日曜-祝曰：午前1日時〜午後日時（年末年始を除く） 


東曰本相談室 

TEL 043-297-4649 

F ク X 

043-299-8280 

干 261-8 己2日 

千葉県千葉市美お区中瀬 1-9 - 2 

西曰本相談室 

TEL 06-6621-4649 

F ク X 

06-6792-5993 

〒日81 -8 己8日 

大阪府八尾市北亀井町 3-1-72 


♦所在地-電話番号などについては変更になることがあ0ますので、その節はご容赦願います。 

( 2003 . 09 ) 
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u モート操作カード 


停 

すべての用件を消去する 

⑩感 

止 

応答メッセージを録音する 


中 

@@ 応答メッセージを話す一@ 


リモート操作手順カード 

〈暗証番号記入欄> 

0000 

• U モート操作には暗証番号を使います。 

• U モート操作は、プッシュホンまたは I ン信号の 
出せる電話磯から行います。 

(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話 
をかけてか5トーン信号に切り替えます。） 

• くわしい操作方法は、取扱説明書をごらんください。 

SHARR 


停 

すべての用件を消去する 

⑩感 

止 

応答メッセージを録音する 


中 

憂}感一応答方ッセ—ジを話す一感 


リモート操作手順力ード 

〈0音証番号記入欄> 

0000 

• U モート操作には暗証番号を使います。 

• リモート操作は、プッシュ巧ンまたは卜ーン信号の 
出せる電話機から行います。 

(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話 
をかけてからトーン信号に切り替えます。） 

• くわしい操作方法は、取扱説明書をごらんください。 


SHARR 


短縮ダイヤルシート 


親機短縮ダイヤルシート 

1 

6 

2 

7 

3 

8 

4 

9 

已 

0 


親機短縮ダイヤルシート 

1 

6 

2 

7 

3 

8 

4 

9 

已 

0 


停 

すべての用件を消去する 

⑩感 

止 

応答メッセージを録音する 


中 

度)感 一応笞メッセージを話す-* ■感 


リモート操作手順力ード 

〈0言証番号記入欄> 

0000 

• U モート操作には暗証番号を使います。 

• U モート操作は、プッシュホンまたは I ン信号の 
出せる電話磯から行います。 

(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話 
をかけてか b トーン信号に切り替えます。） 

• くわしい操作方法は、取扱説明書をごらんください。 
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リモート操作カード 


<いろいろなリモート操作をずるには> 

1 . 電話をかける 

2 . 応答メッセージび聞こえた日一感を押ず。 

3. 応答メッセージび止まった 5 一0000 
(暗証番号）と®を押ず。 

ク 

新しい用件 （電話機 本体の 留守 ボタンを押してまだ聞いてい 
ない用件）だけを自動再生しまず。 

新しい用件び録音されていない場合、自動再生はしません。 
一度聞いた用件ををう一度聞きたいときは、を押して 
<ださい。 



巧件を録音した相手の方を確かめる 

①® 

再 

再生中の用件を聞を直す 

⑤® 

生 

1件前の用件を聞を直す 

⑤⑤感 

なの用件を聞< 

の留 

中 

早聞を再生をする 



再生を途中で止める 

©感 


〈いろいろなリモート操作をするには> 

1 . 電話をかける 

2 . 応答メッセージび聞こえた日一感を押ず。 

3. 応答メッセージび止まった日一0000 
(暗証番号）と風を押ず。 

ク 

新しい巧件 （電話機 本体の 留守 ボタンを押してまだ聞いてい 
ない用件）だけを自動巧をしまず。 

新しい巧件び録音されていない場合 r 、 自動再生はしません。 
一度聞いた用件をちラー度聞さたいときは、を押して 
<ださい。 


<いろいろなリモート操作をずるには> 

1 . 電話をかける 

吕.応答メッセージび聞こえた 6 一@を巧ず。 

3. 応答メッセージび止まった 5 一0000 
(暗証番号）と留を押ず。 

ク 

新しい用件（電話機本体の留守ボタンを押してまだ聞いてい 
ない用件）だけを自動再ましまず。 

新しい用件び録音されていない場合、自動再生はしません。 
一度聞いた用件ををう一度聞きたいときは、®@を押して 
<ださい。 



用件を録音した相手の方を確かめる 

①留 

再 

再生中の用件を聞を直す 

感感 

生 

1件前の用件を聞を直す 

⑤③@ 

次の用件を聞< 

の感 

中 

早聞を再生をする 



再生を途中で止める 

恩® 



用件を録音した相手のちを確かめる 

①® 

再 

再生中の用件を聞を直す 

⑤感 

生 

1件前の用件を聞を直す 

⑤⑤@ 

なの用件を聞< 

の® 

中 

早聞を再生をする 

感 


再生を途中で止める 

窗感 
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Jtm . 

充電時間 ... 

充電池の交換 . 

受日を曰里 .......38 s 

XL —力一百里 . .3&3、 

西暦-曰付-時刻の設定（親機） ... 

ミ凡申 

日又化 

応答専用 . 

おまかせ留守録音 . 

親機の回線調整 . 

回線種別 . 20〜 

「キャッチホン.ディスプレイ」サービス.... 

公衆電話お断り . 

着信鳴り分け . 10己、 

登録初期化 . 

トールセーバー . 

特定番号お断り . 


r ナンバー.ディスプレイ」サービス 

ナンバー留守録 . 

非通知お断り . 

表示圏がお断0 . 

読上げボイスダイヤル . 

基ザ . 


AC アタプター . 

侶 DN 回線. ADSL にっないで使ラ 
PBX (構内交換機） . 

ぁ行 

アフターサービス . 

暗証番号 . 

アラーム . 

アンテナ . 

応答専用 . 

応答メッセージ . 

お声拝聴機能 . 

お客様ご相談窓 □. 

お手入れ . 

音量を変える 

受日占日里 . 

是后 H 里 . 

つレ。—+1—ち量 

おまかせ回線設定 . 

おまかせ留守録音 . 

オンフックダイヤル . 

か行 


再タイヤル . 3己〜37 

再ダイヤルの記憶を消す . 3日、37 

時刻の設定（テ機) . 27 

自分の声で応答メッセージを作る . 47 

消ホ 

,暗証番号 . 76 

再ダイヤルの記憶 . 3己、37 

短縮ダイヤル（親機） . 已2 

電話帳 . 已已 

着信記録の内容 . 104 

特定番号 . 93 

ホットラインダイヤル . 61、己2 


回線種別 . 19〜 

解除 

おまかせ留守録音 . 

「キャッチホン-ディスプレイ」ヴービス... .1 

公衆電話お断り . 

着信鳴り分け . 10己、1 

特定番号お断り . 

「ナンバー.ディスプレイ」サービス . 

ナンバー留守録 . 

非通知お断り . 

表示圏外お断り . 

読上げボイスダイヤル . 

「キャッチホン」ヴービス . 1 

r キャッチホン.ディスプレイ」サービス 


サービスに契約するには . 1 

利用の設定をするには . 1 

利用するには . 1 

キータッチトーン . 

クイック通話 . 

コールバック . 1 

公衆電話お断り . 

モ機の使用範囲 . 


英文字 


さ行 
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19〜21 


76〜78 


電話回線 . 

電話帳 

電話帳で電話をかける . 

電話帳を検索して電話をかける 

胃録 . 

名前の頭文字を探して電話をかける 

変更-消去 . 

電話を受ける 

巧手のちを確認して受ける . 

「干ャツナホン」 . 

受話器やモ機を置いたまま 

電話を受ける . 

電話をかける 

かけ直す（再ダイヤル） . 

受話器やモ機を置いたまま 

かける . 

電話帳を使ってかける . 

登録 

短縮ダィャ717(為接) 

電話帳（モ機） . 

特定番号 . 

印寺 . 

ホツトラインダイヤル . 

トールセーバー . 

トーン信号 . 

特定番号お断り . 

と0つぎ . 

な行 

内線通話 . 

r ナンバー-ディスプレイ」サービス 

利用するための手続を . 

ナンバー留守録 . 

曰時スタンプ . 


U モー ト js 作 . 

留守番 

おまかせ留守録音 
自分で留守設定... 

用件再生 . 

用件消去 . 

応答専用 . 

録音時間 . 

録音件数 . 


優先呼出 . 

用件再生 . 

用件消去 . 

読上げボイスダイヤル 


待ち受け時間 . 

無音時間 . 

モーニングコール（子機）... 

モシ ユラー 式 . 

文字入力（モ機） . 

文字入力割り当て表（テ機) 


非通知お断り... 

表示圏がお断り 
プッシュ回線... 

付属品 . 

別冗 □□. 

変更 
暗ミ正番 S 
おまかせ留守設定の着信音の回数 

信曰（曰色） . 

着信音重 .... 

短縮ダイヤル（親機) ...... 

電話帳（子機）.... ............. 

受ぉ百里…… .... 

乂 h _ —力一曰里... . 

ホットラインダイヤル.... 

畜守録 e の i ' i 喜®岂鼓 

ん一 yC 時向 . 

ホットラインダイヤル ........ 

保胃 . 

保留メロディ . 


タイヤル回線 . 20、21 

だ< 点' 半だ < 点の入力 . 已8 

短縮ダイヤル（親機） . 己2、已9 

着信音の種類 . 40 

着1己音重 . 38、39 

着信記録 . 100 

着信記録を短縮ダイヤルに登録（親磯） . 102 

着信記録をホットラインダイヤルに 

登録（親機) . 102 

着信記録を電話帳に登録（子機） . 103 

着信記録の消去 . 104 

着信鳴り分け . 10己、106 

通話録音 . 75 
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